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Сбой электропитания -- самая распространенная причина потери данных 


Как новый Back-UPS Pro’ поддерживает 
рабочие станции в рабочем состоянии 


[© HEWLETT 
PACKARD 
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НОВЫЕ 


модели 
ИБП типа 
Plug & Play 
повышают 
надежность 


Windows 95 


oe 


` "Организации могут 

| обеспечить дальнейшую 

| надежность работы систем, 
’ выбрав ИБП, 

| освидетельствованный 

| для маркировки 

Designed for Windows 95...” 
| - Microsoft - 

ИБП Back-UPS Pro типа Plug & Play поставляются с бесплатной программой 
PowerChute Pro, предоставляющей надежное автоматическое выключение 
(в Вашем присутствии или автономное), запись о событиях с питанием 
для анализа качества электроснабжения, отображение на экране статуса 
ИБП в реальном масштабе времени и освидетельствованное соответствие 
с Plug & Play технологией Windows 95 для легкой установки. (Включён 


только в Back-UPS Pro Plug & Play - модель: ВР xxx PNP) 


Designed for 


Microsoft 
Windows 95 


Smart-UPS® и 
Smart-UPS® v/s™ 
Управляемый MBI 

для серверов 


Matrix-UPS™ и 
аксессуары 
Модульный ИБП 
для систем 
клиент/сервер 


Back-UPS® 
и Back-UPS® Pro™ 


SurgeArrest™ и 
ProtectNet™ 
Фильтры переменного 
тока и для линии 
передачи данных 


ИБП для персональных 
компьютеров 
и рабочих станций 


РЕГИОНАЛЬНЫЕ 


Новосибирск 
тел.: (383-2) 397-117 


АРС: 


ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 


Алма-Ата Киев 


Владивосток 
тел.: (423-2) 424-840 


Санкт-Петербург 


тел.: (812) 586-2662 тел.: (327-2) 675-688 тел.: (044) 295-5292 


ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТЕРЫ B MOCKBE: 
CHS Lanit Marvel Ltd. Merisel-CAT Ltd. Office Computer Systems 
ten.:(095) 234-3976 ten.:(095) 267-3038, ten.:(095) 963-2127, тел.:(095) 705-9202 ten.:(095) 153-6098 
Dealne: (095) 267-3029 (095) 964-2956 RSI Роско 


тел.:(095) 956-4777 тел.:(095) 907-1065 тел.:(095) 212-1063 


овый Back-UPS Pro архитектуры line-interactive, 

разработанный фирмой АРС (производитель 

самых надежных источников бесперебойного 
питания по рейтингу "МадМе{" журнала "PC Magazine” 
с оценкой 3 к 1), представляет собой одновременно 
ИБП, регулятор напряжения и сетевой фильтр, а также 
дополняется важными функциями по обеспечению 
ровного, надежного питания, необходимого для работы 
современных компьютеров. 


В дополнение к моментальной поддержке питания 
система автоматической регулировки напряжения 
(APH) устройства Back-UPS Pro выравнивает слишком 


низкое и слишком высокое |3 
iN 


напряжение, сохраняя заряд 
батарей и продлевая срок их 
службы. Сетевая фильтрация 
переменного тока и сетевого 
порта защищает оборудование от скачков напряжения 
в сети питания, а также на линии передачи данных. 


OUT 


Батареи, заменяемые 
пользователем «в горячем 
режиме» (срок службы 

в среднем 3-6 лет), позволяют 
эффективно использовать Ваш 
ИБП в течение многих лет. 


Индикаторы диагностики 
постоянно информируют Вас 
о состоянии ИБП (работа от батареи, перегрузка, 
замена батареи), так что Вы можете устранить 
проблему до того, как она повлияет на Вашу работу. 
А если питание пропадает на длительный срок, ИБП 
может безопасно и без Вашего участия завершить 
работу таких операционных систем, как NetWare, 
Windows, Windows NT,LAN Manager, Unix и OS/2 
через коммуникационный порт интерфейса (имеется 
в моделях ВР420 и выше, может потребоваться 
программное обеспечение PowerChute ). 


За дополнительной информацией о том, 
как поддерживать Ваш компьютер в рабочем 
состоянии, обращайтесь в фирму АРС сегодня! 


Должность 
Организация 


Почтовый адрес 


Телефон 


Факс 


RU-A12-B1 


В покупке какого кол-ва ИБП вы заинтересованы 


Arc 


AMERICAN POWER CONVERSION 


APC, 117419, Россия, Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8, корп. 4 
Тел: (095) 929-9095 (5 линий); факс: (095) 929-9180 


Internet: ups@apcc.msk.ru 
Web PowerPage: www.apcc.com 


(c)APC 1995. Отмеченные торговые марки принадлежат компании APC Corporation. Другие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев. 


ИМС 


Интер Компьютер Сервис 


С НАМИ ВСЕГДА ЛУЧШИЕ 


TOSHIBA INFINIA 7130 P-133, RAM EDO 16MB, HDD 1.6 GB, FDD 3.5", Video 2MB, 

Video 64 bit Graphics Accelerator, 8-speed CD ROM Г 
TOSHIBA INFINTA 7160 Р-200, RAM EDO 16MB, HDD 1.6 GB, FDD 3.5", Video 2MB, TOSHIBA Infinia 
Video 64 bit Graphics Accelerator, 8-speed CD ROM Мониторы 1 5”. 17” 
TOSHIBA INFINIA 7200 P-200, RAM EDO 32MB, HDD 3.0 GB, FDD 3.5", Video 2MB, 

Video 64 bit Graphics Accelerator, 8-speed CD ROM, 36.6 Kbps SVD Fax/Voice/ 

Modem, 3D Audio _ | 

TOSHIBA INFINIA 7201 ММХ-200, ВАМ EDO 32MB, HDD 3.0 GB, FDD 3.5", 

Video 2MB, Video 64 bit Graphics Accelerator, 12 ee CD ROM, 36.6 Kbps 

SVD Fax/Voice/Modem, 3D Audio 


ropisiniiad компьютеры 


TOSHIBA 


T430CDT P-120/16/1.3 AM11.3”SVGA.10xCD 
T510CDT P-133/16/2.1 AM12.1”SVGA.10xCD 
T740CDT M-166/16/2.1 AM13.3”SVGA.10xCD 
Т650СТ P-133/16/1.3 AM11.3”SVGA 

T660CT P-150/16/1.3 AM11.3”SVGA.10xCD 


со 
LifeBook 6357 P-133, 16Mb EDO RAM/1.3 Gb HDD/12,1" TFT/28.8K Fax/Modem, Int. 16-bit SoundBlaster, ZoomVideoPort, Int. Micr.& Speaker, 2xPCMCIA 
TL Fast IrDA (4Mbps), Built-in Li-Ion Battery 
LifeBook 655 P-150 with MMX, 16Mb EDO RAM/1.3 Gb HDD/12,1" TFT/36.6 Fax/Modem, Int. 16-bit SoundBlaster, ZoomVideoPort, Int. 
~ Micr.& Speaker, 2xPCMCIA II, Fast IrDA (4Mbps), Built-in Li-Ion Battery 
Enhancement Unit for LifeBook 6xx: Int. 8-speed CD ROM, Int. 3.5” FDD, PS/2 Keyboard + Mouse Connector, COM + LPT Connector, MIDI/ 
Joystick Connector, Stereo Speakers, Li-Ion Battery Pack 


je anasonic Для работы в экстремальных условиях 


CF-25D P-120, 16Mb EDO DRAM/1.3 Gb HDD, 12.1" TFT/2MB Video RAM, 

6-speed CD-ROM (optional), SoundBlaster Pro Audio, 2xPCMCIA II, NIMH Battery, непромокаемый, противоударный 

CF-25E P-133, 8Mb EDO DRAM/1.35 Gb HDD, 10.4" TFT/1MB Video RAM, 6-speed CD-ROM (optional), SoundBlaster Pro Audio, 3xPCMCIA II 
(or 1xPCMCIA II & 1xPCMCIA IIT), NIMH Battery, непромокаемый, противоударный 

CF-25F P-150, 16Mb EDO DRAM/2 Gb HDD, 12.1" TFT/2MB Video RAM, 6-speed CD-ROM (optional) SoundBlaster Pro Audio, 3xPCMCIA II 


(or 1xPCMCIA II & 1xPCMCIA ПТ), NIMH Battery, непромокаемый, противоударный 


Authorized 
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Региональные распространители журнала “Computer Direct” 


Владивосток 000 «Плюс» 690600,ул. Уборевича, 25-309, т./ф. (4232) 22-97-19, 25-49-94 

Воронеж фирма»Самсон» т./ф. (0732) 56-09-92; 000»Селекта» т./ф. (0732) 77-98-97 | 
‚ Волгоград. 000 «КК КРИСТА» т./ф. (8442) 34-24-36, 34-13-69 
| Екатеринбург СКБ «Контур» 620017, а/я 760, т.(3432) 34-34-46, т./ф. (3432) 34-37-43; фирма Mega Scop 620014, ул. Вайнера, 8, т. (3432) 59-87-74, ф. (3432) 58-98-85 
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Кемерово «ОРТ» 650099, ул. Сарыгина, 29, 305, а/я 2007 т.(3842) 28-36-87, ф. (3842) 28-96-09; «ЭОС» 650036, а/я 1030, т. (3842) 55-64-69 

Краснодар «Сервис-Центр» 350058, ул. Старокубинская, 118, ком. 207, т. (8612) 31-04-44, 31-05-45; фирма «Ментор» 350000, ул. Красная,д. 158, т. (8612) 55-14-76 

Красноярск фирма «Ласка LTD» т.(3912) 36-83-68, ф. (3912) 34-81-02 

Курган «ПК-Сервис» 640000, ул. Бажова, 138, т./ф. (352-22) 5-24-67, 5-24-65 
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Омск Компьютерный центр 644021, а/я 7773, т. (3812) 54-79-44, ф. (3812) 54-79-04 
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Минск МНВЦ «КЕЙ ЛТД» т. (0172) 32-64-16; фирма «Рем-Инфо» 220098, а/я 39, т. (0172) 70-41-70 
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ММХвРоссии 

Компания R-Style Computers одной из первых в 
России начинает производство систем на базе про- 
цессоров Pentium® 200, Pentium® Pro, Pentium with 
ММХ technology и материнских плат формата ATX. 
Компьютеры компании отличаются оригинальным ди- 
зайном корпуса, разработанным специально для R- 
Style, а безвинтовые соединения позволяют легко 
модернизировать компьютер. Машины оборудова- 
ны эффективной системой охлаждения с терморегу- 
лируемым вентилятором и сертифицированным бло- 
ком питания. Они полностью совместимы с прило- 
жениями под DOS, Windows и 05/2. Документация 
написана на русском языке, имеются сертификаты 
Росстандарта. 

Мультимедиа-компьютеры R-Style Proxima™ МС на 
базе процессора Intel Pentium® с технологией MMX™ 
выпускаются в следующей конфигурации: корпус 
LowProfile, MiniTower или MidiTower ATX, от 8 до 192 
Мбайт EDO RAM, винчестеры — от 1,2 до 2 Гбайт, 
SVGA-kapTa с видеопамятью объемом 1 или 2 Мбайт; 
кроме того — интегрированная звуковая карта (стерео- 
), совместимая с SoundBlaster, активные стереоколон- 
кии 8-скоростной привод CD-ROM. На компьютеры 
предустанавливается русская версия Windows 95 и ло- 
кализованный пакет прикладных программ (Microsoft 
Works 3.0, Internet Explorer, Bonus Pack for OS/2 Warp), 
русская версия Money, а также прилагаются мульти- 
медиа-диски компаний New Media Generation и «Ки- 
рилли Мефодий». 

На всей линейке компьютеров Proxima™ МС приме- 
няется высокоскоростная универсальная ма- 
теринская плата высокой степени интеграции 
компании Intel ATX Tucson. Все компьютеры 
проходят обязательное тестирование и име- 
ютгарантию. 


Commodore Amiga — 

новая крыша 

После банкротства в июле прошлого года 
производителя ПК Escom, ликвидационная 
комиссия объявила о продаже всех прав на 
производство мультимедийных компьюте- 
ров с процессорами Motorola 68ххх амери- 
канской корпорации Gateway 2000. Извест- 
но, что по условиям сделки Gateway 2000 получает 
в собственность подразделение Amiga GmBH фир- 
мы-банкрота Escom. 

В середине 1995 года, когда компания Escom при- 
обрела корпорацию Amiga, было объявлено о планах 
создания на основе компьютера Amiga мультимедий- 
ного «черного ящика», подключаемого к обычному Te- 
левизору и обеспечивающего доступ к различным 
мультимедиа-службам по телефонным линиям. 

На прошлогодней выставке «CeBIT Computer Fair» 
представители Езсот продемонстрировали систему 
AmigaWalker — модульную расширяемую версию 
оригинального компьютера Amiga в серебристом «кос- 
мическом» оформлении. Этот прототип машины, про- 


гнозируемая стоимость которой составляла около 
1000 немецких марок, был построен на базе процес- 
сора 68030 с тактовой частотой 40 МГц и предпола- 
гал стандартное оснащение 5 Мбайт ОЗУ и приво- 
дом CD-ROM. 

По предположениям из различных источников, 
Gateway 2000 вполне может реанимировать планы 
сбыта AmigaWalker по обе стороны Атлантики, по- 
скольку спецификации машины полностью сформи- 
рованы, а производство печатных плат и прочего за- 
консервировано после произошедшего прошлым ле- 
том краха Escom. 


Новые модели CompuLink Research 

Компания CLR Inc. представляет в апреле 1997 года 
на российском рынке новую линию систем CLR Infinity 
PT5-DAXC, расширяющую существующий модельный 
ряд. Системная плата компьютера создана на базе 
набора микросхем 430ТХ PCISet корпорации Intel, бла- 
годаря которому CLR Infinity PT5-DAXC работает с па- 
мятью SDRAM и использует все ее преимущества. 
Введены новые возможности отслеживания состоя- 
ния системы: постоянно измеряется температура сис- 
темной платы и процессора, скорость вращения сис- 
темных вентиляторов, параметры напряжения питания. 
Объединив новые компьютеры в локальную сеть, мож- 
но отслеживать перечисленные выше параметры с од- 
ного рабочего места, а также синхронно обновлять 
программное обеспечение на всех машинах. Измене- 
ны и расширены функции управления энергопотреб- 
лением РС. 

Первые образцы CLR Infinity PT5-DAXC будут пред- 
ставлены на выставке «Комтек’97». 


Новые модели от IBM 
1 апреля 


Под девизом 
«Plug In & Go» ком- 
пания IBM предста- 
вила новую модель 
настольного компь- 
ютера серии РС — 
клиентскую систему 
РС 300GL, наце- 
ленную Ha корпора- 
тивный рынок. Ба- 
зовая конфигура- 
ция включает в се- 
бя процессор Реп- 
tium 133/166 или 
Pentium 166 ММХ, кэш объемом 256 Кбайт, максималь- 
ный размер оперативной памяти — 128 Мбайт. Кроме 
того, в базовую конфигурацию входят: видеокарта Cirrus 
с 0,5 Мбайт памяти (50 ns, EDO), винчестер емкостью 
1,2 или 2,5 Гбайт с поддержкой технологии $.М.А.В.Т., а 
также 8-скоростной привод CD-ROM. Все РС 300GL ос- 
нащены двумя шинами USB. Часть моделей, по сло- 
вам представителей IBM, будет иметь встроенный в 
материнскую плату адаптер Intel Ethernet на 10 Мбит/с. 
В рамках соглашения, заключенного скорпорацией Intel, 
модели с поддержкой сети будут поставляться с при- 
ложением Intel LanDesk Configuration Manager, позво- 
ляющим удаленно включать и выключать компьютер, 
загружать ПО на рабочую станцию и осуществлять не- 


Компьютеры 


AAS AOMa И 
компьютеры 


для офиса 


Александр Маляревский 


Вы думаете, что приобрести персональный компью- 
тер для дома или офиса просто? Ведь существует 
множество больших и маленьких компаний, предла- 
гающих компьютеры различных конфигураций по са- 
мым разным ценам. Найти их рекламу можно в любой 
газете. Но тем не менее выбор компьютера представ- 
ляет собой довольно сложную задачу. 

Вы хотите выбрать лучший компьютер? Но «лучше- 
го» компьютера не существует — существуют опти- 
мальные машины для каждой группы конкретных при- 
менений. Дело в том, что современные компьютеры, 
ориентированные на разные области применения, раз- 
личны. Выбрать желаемый размер винчестера, объ- 
ем оперативной памяти и процессора довольно про- 
сто. Но это далеко не все. Поговорим о некоторых 
особенностях настольных компьютеров, которые не 
опишешь цифрами, но которые оказывают очень силь- 
ное влияние на пользовательские свойства машин. 


Общие характеристики 

Производительность. Даже при использовании 
одинакового процессора, одного объема оперативной 
памяти и винчестера компьютеры разных производи- 
телей показывают на одинаковых задачах разную про- 
изводительность. Причем если один компьютер рабо- 
тает быстрее другого, например, с базами данных, то 
это вовсе не означает, что он будет быстрее работать 
с приложениями, требующими обработки графики. 

Причин, влияющих на производительность, много. Это 
вполне понятно. Производительность компьютера сильно 
зависит от особенностей материнской платы. Винче- 
стеры разных производителей (или разные модели од- 
ного производителя) имеют разное быстродействие. Ес- 
ли компьютер планируется использовать для графиче- 
ских приложений (верстки, систем автоматизированно- 
го проектирования, обработки фотоизображений или игр), 
то существенное влияние на его реальную производи- 
тельность будет оказывать еще и видеокарта. 

Не будем подробно рассматривать влияние каждо- 
го из этих устройств по отдельности и во взаимодей- 
ствии с другими на производительность машины. Ес- 
ли вам нужна машина с максимальной производи- 
тельностью, то перед выбором компьютера весьма 
желательно ознакомиться с показателями производи- 
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которые другие функции. В этих моделях также будет 
установлена специальная микросхема, контролирующая 
различные параметры рабочей станции (скорость вра- 
щения вентилятора, температуру элементов и пр.). IBM 
РС 300GL будут изготовляться в корпусе slim desktop с 
малыми возможностями расширения (по словам ме- 
неджера по настольным системам IBM Дмитрия Шке- 
нева, корпоративному заказчику этого достаточно). На 
компьютеры предустанавливается операционная сис- 
тема Windows 95 или Windows МТ (на выбор), пакет Lotus 
SmartSuite и всевозможные утилиты для диагностики 
компьютера и защиты данных. 

Модели РС 30061 будут комплектоваться модулями 
памяти со специальной лазерной меткой. Она позволяет 
в случае кражи модуля четко идентифицировать его. 
«Таким образом защищаются инвестиции заказчиков, — 
утверждают в IBM, — ведь на Западе много воруют». В 
дальнейшем планируется нанесение лазерных меток на 
процессоры и винчестеры. 


Новая Aptiva в Москве! 

7 апреля 

В демонстрационном зале 
представительства IBM появился новый 
экспонат, привлекающий постоянное внима- 
ние как посетителей, так и персонала. Он но- 
сит гордое имя IBM Aptiva S80 Stealth. Футу- 
ристический дизайн, которого никак не ожи- 
даешь от приверженной классическому сти- 
лю компании IBM. Необычна конфигурация системно- 
го блока: основная его часть скрыта от взгляда, на 
виду остается лишь мультимедийная верхушка с CD- 
ВОМ-приводом, дисководами и тремя динамиками, 
которые благодаря раздельным каналам высоких и 
низких частот, устранению вибрации и оптимальному 
расположению дают объемный и поразительно чис- 
тый звук. Для удобства работы с речевыми приложе- 
ниями и уменьшения количества проводов микрофон 
установлен на фронтальной панели монитора. Особое 
крепление эргономичного монитора компьютеров се- 
рии Aptiva позволяет расположить под ним клавиатуру, 
либо мультимедиа-консоль, что заметно экономит ра- 
бочее место. Aptiva S80 позиционируется как домаш- 
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ний мультимедийный компьютер, который, ко всем про- 
чим его прелестям, позволяет управлять домашними 
приборами: освещением, системами поддержки мик- 
роклимата, системой безопасности квартир, зданий, и 
т. п. Управление всеми приборами проходит через на- 
бор принадлежностей Х-10 с помощью программы 
Home Director. К компьютеру IBM Aptiva прилагается 
беспроводная мышь, позволяющая работать на уда- 
лении до двух метров, а также программировать 
кнопки. Также бесплатно поставляется джойстик с тремя 
осями вращения. Система Internet Connection Phone 
позволит вам связываться с любым абонентом из 
любого места, оплачивая только услуги Интернет-про- 
вайдера. 

Aptiva 580 имеет пять слотов расширения, Pentium 
166 ММХ, кэш-память второго уровня объемом 256 
Кбайт, 32 Мбайт оперативной памяти (EDO ЕСС), же- 
сткий диск объемом 3,2 Гбайт, 8-скоростной ‘привод 
CD-ROM, Data/Fax modem, 15-дюймовый монитор, 
клавиатуру, мышь, джойстик и пакет программного 
обеспечения. 


Графические станции 
IntelliStation Z Pro 


1 апреля 


Одной из пред- 
ставленных IBM мо- 
делей стали графи- 
ческие станции 
IntelliStation Z Pro с 
процессором 
Pentium Pro 200 (при 
этом все они под- 
держивают второй 
процессор) и кэшем 256 или 512 Кбайт. Размер опера- 
тивной памяти может достигать 1 Гбайт (EDO ЕСС); 
стандартная комплектация — 32, 64 и 128 Мбайт. 
IntelliStation могут поставляться с двумя типами видео- 
карт: Matrox Millennium для 20-графики (4 Мбайт WRAM) 
u3D-Intergraph Intense3D Pro 1000/T (16 Мбайт SDRAM 
плюс 4 Мбайт памяти текстур в 7-буфере) — для про- 
фессиональной З)-графики. На рабочую станцию уста- 
навливаются диски Ultra Wide SCSI емкостью 2,1 или 
4,5 Гбайт. Все модели комплектуются CD-ROM с посто- 
янной угловой скоростью (средняя скорость считыва- 
ния, по данным IBM, — 12x), имеют 16-битный звук, 
инфракрасный порт и шину УЗВ. На компьютеры пре- 
дустанавливается Windows 95 или Windows МТ, пакет 
офисных приложений Lotus 
SmartSuite и некоторые спе- 
циальные приложения для 
управления системой. Как 
утверждает менеджер по 
настольным системам фир- 
мы IBM Дмитрий Шкенев, 
на этих рабочих станциях 
можно делать работу, на 
которую раньше ориентиро- 
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тельности различных машин, полученными при про- 
ведении стандартных тестов. Эти данные можно полу- 
чить из различных компьютерных журналов, а можно 
запросить у продавцов конкретных компьютеров. Но 
это имеет смысл лишь при покупке машин, которые 
рассчитаны на применение в области расчетных за- 
дач или на интенсивную работу с графикой. Если же 
вы выбираете компьютер для дома или рабочую стан- 
цию для офисных задач (текстовый процессор плюс 
электронная таблица плюс электронная почта), то не 
стоит заниматься сравнением производительности де- 
сятка различных машин ради выигрыша 5-10 про- 
центов производительности. 

Расширяемость. В ряде случаев, выбирая ком- 
пьютер, необходимо оценить возможность расшире- 
ния его конфигурации в будущем. 

Например, сейчас для многих стала актуальной 
установка дополнительных винчестеров и устройств 
для резервного копирования (стримеров, магнито- 
оптических или 21р-дисководов), в ближайшее вре- 
мя появятся накопители стандарта DVD, которые 
наверняка заинтересуют многих пользователей. На 
западном рынке очень популярны еканеры для фо- 
токарточек, встраиваемые в пятидюймовые отсеки 
расширения, и скорее всего эти устройства и на 
российском рынке будут пользоваться не меньшим 
спросом. Из плат расширения в последнее время 
пользуются особой популярностью внутренние ра- 
диоприемники УКВ-диапазона (на моей машине ус- 
тановлена такая игрушка, чем я очень доволен. — 
A.M.), ТУ-тюнеры и недорогие платы для работы с 
«ЖИВЫМ» ВИДЕО. 

Со временем обязательно появятся новые функцио- 
нальные возможности, которые заинтересуют вас и 
которые вы захотите реализовать на своей машине. В 
принципе, сделать это довольно легко, добавив и скон- 
фигурировав новые платы или периферийные устрой- 
ства. Но для того, чтобы вы могли добавить новые 
устройства или платы, в корпусе вашего компьютера 
должно быть место для их размещения, а на материн- 
ской плате — свободные разъемы для их подключе- 
ния. Вот на это при выборе компьютера рекомендую 
обратить особое внимание. 

Дизайн. От дизайна корпуса нередко зависит, смо- 
жете ли вы сделать ваш компьютер более мощным и 
универсальным. Чем больше корпус, тем больше уст- 
ройств можно в нем разместить. Обычно возможно- 
сти компьютеров с компактным корпусом типа BookSize 
или SlimCase расширению не поддаются (или подда- 
ются минимально). Корпуса Ми омег позволяют ус- 
тановить большее число дополнительных плат и уст- 
ройств, чем корпуса типа DeskTop. Выбирая тип кор- 
пуса, обращайте особое внимание на число свобод- 
ных мест для установки устройств с возможностью 
внешнего доступа. Ведь на посадочное место такого 
устройства можно установить дополнительный винче- 
стер, но на место винчестера (внутри корпуса) устрой- 
ство с внешним доступом (стример, дисковод любого 
типа, встроенный сканер) установить не удастся. 

До недавнего времени подавляющее большинство 
компьютеров были очень похожи, но сейчас ситуация 
изменилась. Практически все производители стали по- 
ставлять свои машины в корпусах разного дизайна. 
Причем меняется не только цвет корпусов, но и их 


Е. 


форма. Компьютеры получили массовое распростра- 
нение, и теперь PC уже не только рабочий инструмент, 
но и элемент обстановки квартиры или офиса. Выбор 
корпуса того или иного вида зависит от уже сущест- 
вующего дизайна квартиры или офиса и личных вку- 
сов покупателя. Давать здесь какие-либо советы и 
рекомендации нельзя, так как всем давно известно, 
что о вкусах не спорят. 


Домашние компьютеры 

Компьютеров, которые одинаково хорошо подходили 
бы и для дома, и для офиса, не существует. Слишком 
разнятся решаемые задачи, что делает невозможным 
создание универсальной системы. К этому вопросу мы 
еще вернемся, а пока подробно рассмотрим требова- 
ния к современному домашнему компьютеру. 

Высокая производительность. Исследователи 
рынка домашних машин единодушны в том, что ма- 
шина для дома должна иметь большую производи- 
тельность и большую функциональную насыщенность, 
чем машина для офиса. Почему? 

Да потому, что приложения, которые будут исполь- 
зоваться на офисной машине, менее ресурсоемки и 
их набор, как правило, известен: обычно это тексто- 
вый процессор, средство работы с электронными таб- 
лицами и программа электронной почты. Что касается 
машин для дома, то помимо перечисленных офисных 
приложений там будут часто использоваться многие 
другие программы, в том числе и активно работаю- 
щие с графикой, ти те а-приложения и игры, а все 
они предъявляют очень высокие требования к ресур- 
сам компьютера. 

Вторая причина большей функциональной насыщен- 
ности домашних систем не столь очевидна. Компью- 
тер очень быстро устаревает морально, то есть пе- 
рестает удовлетворять пользовательским требова- 
ниям. Рано или поздно машина устаревает настоль- 
ко, что затраты на ее модернизацию становится срав- 
нимы CO стоимостью новой системы. В офисе такую 
машину можно передать в то подразделение, где 
высокой производительности не требуется. В каче- 
стве иллюстрации приведу пример одного издатель- 
ства, где я некогда работал. Для верстки приобрета- 
лись самые мощные по тем временам машины. Но 
времена меняются, и рабочие станции, на которых 
некогда производилась верстка издания, по мере ус- 
таревания передавались редакторам в качестве офис- 
ных машин. А когда эти компьютеры перестали удов- 
летворять предъявляемым требованиям даже в ка- 
честве интеллектуальной «пишущей машинки», то их 
отправили в бухгалтерию, где все равно использова- 
лись 00$-приложения и где производительности этих 
машин хватает до сих пор. 

В домашних условиях устаревший компьютер пе- 
редать некуда. Его приходится продавать (а стоит он 
очень недорого, и иногда его проще выбросить) и 
приобретать новый. В результате домашний компь- 
ютер служит владельцу меньшее время, нежели 
офисный. Для того чтобы по возможности продлить 
этот период времени, домашние компьютеры приоб- 
ретают несколько «на вырост», то есть с некоторым 
запасом производительности. 

И последнее. Офисный компьютер нередко работает 
в составе локальной сети и при необходимости может 
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использовать дисковое пространство серверов и уста- 
новленные на них периферийные устройства. Домаш- 
ний компьютер этого лишен, и пользователь может рас- 
считывать только на его собственные возможности. 

Простота в установке и эксплуатации. Офис- 
ный пользователь почти никогда не устанавливает свой 
компьютер сам. Для этого в каждой компании есть 
технические специалисты, которые смогут установить, 
сконфигурировать и подключить к локальной сети лю- 
бой компьютер. Пользователь домашнего компьюте- 
ра такой возможности лишен. Сам же он не является 
специалистом по настройке и конфигурированию ап- 
паратного обеспечения и операционных систем. Но 
зачастую ему просто не к кому обратиться. 

Каждый домашний компьютер сегодня должен из- 
начально представлять собой многофункциональный 
аппаратно-программный комплекс. То есть пользо- 
ватель должен суметь самостоятельно достать ком- 
пьютер из коробки, подсоединить к нему клавиатуру, 
монитор и мышь и включить систему в сеть. При 
первом включении должна происходить автоматиче- 
ская установка заранее настроенной под существую- 
щую конфигурацию компьютера и заранее предуста- 
новленной операционной системы. Пользователь не 
должен тратить несколько дней, конфигурируя опе- 
рационную систему под свою видеокарту, мышь, 
факс-модемную плату, звуковую систему и прочие 
периферийные устройства. 

Если в офисе в случае возникновения проблем на 
помощь придут штатные специалисты компании, то 
пользователь домашнего компьютера лишен и этой 
возможности. 

Поэтому домашний компьютер должен быть как мож- 
но более простым в установке. Рассчитанные на при- 
менение в домашних условиях компьютеры комплек- 
туют дополнительной документацией по установке и 
действиям при возникновении неисправностей. Доку- 
ментация ориентирована на неподготовленного поль- 
зователя. Иногда она для простоты и наглядности да- 
же выполнена в виде комикса! 

Большой набор предустановленного про- 
граммного обеспечения. После подключения и за- 
вершения автоматической установки программного 
обеспечения домашний компьютер должен сразу по- 
зволить своему хозяину начать работать. Поэтому в 
его комплектацию входит не только операционная сис- 
тема, но и большой набор программ. Из привычного 
офисного ПО в этот комплект обычно входит интегри- 
рованный пакет (чаще всего это Microsoft Works). Если 
компьютер комплектуется факс-модемом (а это сего- 
дня для домашней системы уже необходимо), то в 
набор программ включаются утилиты для факсовой и 
модемной связи, а также для работы с Internet. 

Домашний компьютер без звуковой платы сегодня 
встретить невозможно. Соответственно, с ним обяза- 
тельно поставляется набор утилит для работы со зву- 
ковой платой (проигрыватель CD, эквалайзер, пульт 
для монтажа звукозаписи, Кагаоке, системы для управ- 
ления записью звука и последующего над ним «изде- 
вательства» — ускорения/замедления, изменения тем- 
бра, наложения эха, и так далее). 

Если компьютер укомплектован системой для работы с 
«живым» видео, то к нему обязательно должны прила- 
гаться аналогичные программы для обработки видео- 
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сервер Compaq ProLiant 800, обеспечивающий npe- 
красное соотношение цены и производительности. 
Сервер Compag ProLiant 800 поддерживает до двух 
быстродействующих процессоров Pentium Pro, а для 
повышения производительности дисковой подсис- 
темы в него включен контроллер дисководов Wide 


ИНФОРМДИАЛОГ 


Intel Pentium-200/8ED0/1Gb/1.44/1Mb/SVGA 0,28LR NI. 
Intel Pentium-133/8ED0/1Gb/1.44/1Mb/SVGA 0,28LR М 
Intel Pentium-100/8ED0/1Gb/1.44/1Mb/SVGA 0,28LR NI 


AMD Pentium PR100/8ED0/1Gb/1.44/1Mb/SVGA 0,28LR NI. 


AMD Pentium PR75/8ED0/1Gb/1.44/1Mb/SVGA 0,28LR N 


AMD 5x86 X5-133/PCI/4/1Gb/1.44/1Mb/SVGA 0,28LR NI. 


В конфигурацию bxogah: монитор 74 уйа 
МУЛЬТИМЕДИА: SB16+CD-ROM 8x... 


ASOBAT KOM PHIVRALL TD KOMIM|EKRTMOLGATE. 


BOSMOKH 6! OFITOBEIE ПОСТАВКИ 
KOMITMEKTYVOLGL HX. 


Panasonic, Samsung 


P nasonic, HP, Epson 


ya. ЛЕСНАЯ, 43 (ст. м. "Белорусская"). Арка в центре дома. 


С 10.00 до 19.00 без обеда, кроме воскресенья. 


Тел.: 978-63-53. Тел./факс: 978-51-63. 


Deskpro 2000 DT Р5133 
Compaq Deskpro 2000DT P5166 256 
DIK QUIN-55 (MiniTower) P5 166 256 
DTK QUIN-55 (MiniTower) P5 200 MMX 256 
DIK APRI-31 (MiniTower) P6200 256 
Kami WorkDesign PP331 P6200 256 
Kami WorkDesign P551 = P5200 MMX 256 
Kami HomeMediaP651  Р5133 256 
X-Ring X-RingStart P5100 256 L2 
X-Ring X-RingOlympia P5133 51212 
X-Ring X-RingHi-Olympia P5166 51212 
«АрмаПлюс» АВР-486 Х5-133 256 
«АрмаПлюс» АВР-486 Х5-133 256 
«АрмаПлюс» АВР-486/М Х5-133 256 
«АрмаПлюс» ARP-P100 P5 100 256 
«АрмаПлюс» АВР-Р100 Р5100 256 
«АрмаПлюс» ARP-P100 P5 100 256 
«АрмаПлюс» ARP-P100/M P5 100 256 
«АрмаПлюс» ARP-P133 P5 133 256 
«АрмаПлюс» ARP-P166 P5 166 256 
«АрмаПлюс» ARP-P166 ММХ Р5 166 MMX 256 
«АрмаПлюс» АВР-Р200 ММХ Р5200 MMX 256 
«АрмаПлюс» АВР-РВО P6200 256 
Кварта+ Express X6200D Dual P6 200 ATX 25612 
Кварта+ iPrestige X6200 P6 200 ATX 256 L2 
Кварта+ iPrestige X5133 P5 133 ATX 256 pl 
Кварта+ Prestige 5100 Р5 100 256 pl 
Кварта+ Buisiness 5100 Р5100 256 pl 
Poct-A RST K5-75 256 L2 
Poct-A RST КБ-133 25612 
Рост-А RST P5133 256 L2 
Рост-А RST P5133 256 L2 
Poct-A RST Р5 166 256 L2 
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Ultra SCSI последнего поколения. Сервер хорошо мас- 
штабируется, оперативная память емкостью 32 
Мбайт может быть увеличена до 512 Мбайт, а 
интегрированный сетевой адаптер может быть пере- 
веден на режим работы со скоростью 100 Мбит/с. 

Программное обеспечение Compaq SmartStart 
обеспечивает простую инсталляцию и интеграцию. 
Compaq InsightManager облегчает управление сер- 
вером, а встроенная утилита Integrated Remote 
Console обеспечивает администратору дистанцион- 
ное управление. Сервер Сотраа ProLiant 800 опти- 
мизирован для платформ 
Novell NetWare, Microsoft 
Windows NT Server и SCO 
Unix 1 может быть приме- 
нен в качестве сервера 
Internet/intranet. 

Краткое описание техни- 
ческих характеристик: 
‚ — контроллер дисководов 
Wide Ultra SCSI обеспечи- 
вает пропускную способ- 
ность дисковой подсисте- 
мы до 40 Мбит/с; 

— новый, простой в об- 
служивании корпус Mini- 
Томег; 


— имеет до двух процессоров Pentium Pro; 

— программное обеспечение Remote Console пред- 
лагает широчайшие возможности системного управ- 
ления со средствами дистанционного управления функ- 
циями Insight Manager; 

— 32 Мбайт оперативной памяти с контролем и 
коррекцией ошибок (ЕСС), которую можно расширить 
до 512 Мбайт; 

— встроенный дисковод CD-ROM и инструментарий 
SmartStart на компакт-диске позволяют оптимизиро- 
вать процесс инсталляции сетевого программного обес- 
печения; 

— встроенный контроллер сетевого интерфейса 
Compaq Netelligent 100Вазе-Т; 

— при необходимости расширения полосы про- 
пускания сети Ethernet-agantep легко переключается 
на режим работы со скоростью передачи данных 
100 Мбит/с. 

Compaq Insight Manager помогает администрирова- 
нию сети, предоставляя наглядную информацию по 
управлению. 

Сервер имеет трехлетнюю гарантию, а жесткие дис- 
ки Compaq, оперативная память и процессоры Pentium 
Рго охвачены еще и дополнительными гарантийными 
обязательствами. Более подробную информацию 
можно получить у местных авторизованных бизнес- 
партнеров Compaq. 


16 опционально Cirrus Logic 5436/1MB 3 
16 1620 РЯ опционально Cirrus Logic 5436/1МВ 1571 3 
16 1080 PCI DTK 14 S32MB 1222 1 
32 2000 РЯ DTK 15 Diamond Stealth TH/2MB 1971 1 
64 2500 PCI DTK 17 Diamond Stealth TH/4MB 2617 1 
64 2500 PCI Kami 17 Diamond Stealth TH/4MB 2617 1 
32 2000 РЯ Kami 15 Diamond Stealth TH/2MB 1971 1 
16 1080 Ра Kami 14 $3/2MB 1274 5816 12х 1 
8 1200  15АРС — опционально $3 Trio 64/1 (2) 545 опционально опционально 2 
16 1200 — 1ЗАРС! — опционально Diamond Stealth 2512/1 (2) 715 опционально опционально 3 
32 1700  М5АРС — опционально Diamond Stealth Video 3240XL/2 (4) 1225 опционально 8х 3 
8 630 PCI Samsung 3NE 95/1 628 1 
16 850 PCI Samsung 3NE $3 Trio64.V+/ 1 649 1 
16 1300 РА Samsung 3NE $3 Trio64 V+/ 1 842 SB-PRO & 1 
8 630 РА Samsung ЗМЕ 95/1 699 1 
8 850 Ра Samsung 3NE 53 Trio64.V+/ 1 720 | 
16 1300 РЯ Samsung ЗМЕ $3 11064 М+/ 1 768 1 
8 850 РА Samsung ЗМЕ 53 Тиоб4 \/+/ 1 880 SB-PRO & 1 
16 1300 PCI Samsung 3NE $3 Trio64.V+/ 1 822 1 
16 1300 PCI Samsung 3NE 53 Trio64V+/ 1 1011 1 
16 1300 Ра Samsung 3NE $3 Trio64V+/ 1 1085 1 
16 1300 Ра Samsung 3NE $3 Trio64.V+/ 1 1289 1 
16 1300 РА Samsung 3NE $3 Trio64V+/ 1 1604 1 
32 4048 РА опционально МРЕС/2МВ 3947 опционально 8х 2 
32 2500 РА опционально МРЕС/2МВ 1879 опционально 8х 2 
16 1600 PC ‘опционально MPEG/2MB 949 опционально 8X 2 
8 1300 РА опционально MPEG/1MB 679 опционально 8х 2 
8 1024 = PC опционально MPEG/1MB 559 опционально 2 
8 810 РС GoldStar 14" $3 Trio 64V+/1 619 опционально опционально 1 
16 1300 РСЯ GoldStar 1468 $3 Trio 64V+/1 775 опционально опционально 1 
16 1300 РЯ GoldStar 1468 $3 Trio 64V+/1 815 опционально опционально 1 
16 1300 PCI GoldStar 44m $3 Trio 64V+/1 987 5816 & 1 
32 2100 Ра GoldStar 56m $3 Trio 64V+/1 1475 $B32 AWE 12 1 


последовательностей. В комплект программного обес- 
печения к домашнему компьютеру входят обучающие и 
справочные программы (мультимедийные энциклопедии, 
атласы, словари) и, конечно же, набор игровых программ 
для детей разного возраста и взрослых. 


Офисные компьютеры 

Офисный компьютер обычно представляет собой 
частьаппаратно-программного комплекса локальной 
сети. Поэтому его программная конфигурация зави- 
сит, во-первых, от конфигурации существующей сети, 
аво-вторых, от принятых в корпорации стандартов на 
используемое программное обеспечение. Производи- 
тели не могут предусмотреть, какое программное обес- 
печение понадобится конкретному потребителю, и по- 
этому на офисные РС обычно предустанавливают толь- 
ко операционные системы. А инсталлировать и скон- 
фигурировать необходимое дополнительное ПО по- 
могут устанавливающие компьютер специалисты. 

Отофисного компьютера требуется только одно: ус- 
тойчивая работа в составе локальной сети под управ- 
лением сетевой операционной системы. Компьютеры 
разных моделей имеют некоторые различия в аппа- 
ратной конфигурации, которые при исполнении обыч- 
ных приложений могут быть для пользователя совер- 
шенно незаметны (или, как говорят специалисты, «про- 
зрачны»), но на критичных к соблюдению стандартов 


Да Kami 948-4330 
Да Kami 948-4330 
Да/коврик Kami 948-4330 
Да/коврик Kami 948-4330 
Да/коврик Kami 948-4330 
Да/коврик Kami 948-4330 
Да/коврик Kami 948-4330 
Да/коврик Kami 948-4330 
опционально X-Ring 273-5290 
опционально =: X-Ring 273-1048 
опционально X-Ring 273-5290 
Да/коврик «АрмаПлюс» 124-3651 
Да/коврик «АрмаПлюс» 124-3651 
Да/коврик, колонки «АрмаПлюс» 124-3651 
Да/коврик «АрмаПлюс» 124-3651 
Да/коврик «АрмаПлюс» 124-3651 
Да/коврик «АрмаПлюс» 124-3651 
Да/коврик, колонки «АрмаПлюс» 124-3651 
Да/коврик «АрмаПлюс» 124-3651 
Да/коврик «АрмаПлюс» 124-3651 
'Да/коврик «АрмаПлюс» 124-3651 
Да/коврик «АрмаПлюс» 124-3651 
Да/коврик «АрмаПлюс» 124-3651 
«Кварта+» 366-8883 

«Кварта+» 366-8883 

«Кварта+» 366-8883 

«Кварта+» 366-8883 

«Кварта+» 366-8883 

Да/коврик «Рост-А» 334-9461 
_ Да/коврик «Рост-А» 334-9461 
Да/коврик «Рост-А» 334-9461 
Да/коврик «Рост-А» 334-9461 
Да/коврик «Рост-А» 334-9461 


сетевых приложениях они могут создать проблемы для 
работы. Поэтому обычно компьютеры, ориентирован- 
ные на использование в составе локальных сетей, про- 
ходят обязательную сертификацию. 

Обычно такие машины комплектуются сетевой картой 
иаппаратно-программным комплексом для удаленно- 
го управления. Наличие последнего важно, если ло- 
кальная сеть офиса достаточно велика, а значит, адми- 
нистрирование рабочих станций требует немалых уси- 
amid. Для того чтобы облегчить этот процесс, админист- 
ратор должен иметь возможность со своего рабочего 
места включать компьютер, выполнять профилактиче- 
ские мероприятия (например, запускать диагностиче- 
ские, антивирусные программы, дисковые утилиты и 
пр.) иконфигурировать установленные на нем програм- 
мы. Причем необходимо иметь такую возможность да- 
же в отсутствие постоянного пользователя станции. 

Работа в сети предусматривает расширенные функции 
по обеспечению безопасности информации (security). В 
это понятие включают не только систему паролирования и 
блокирующие работу машины механические или элек- 
тронные замки, но и контроль над целостностью аппарат- 
ной конфигурации. Например, если пользователь без со- 
ответствующего разрешения вскроет корпус машины, то 
администратор немедленно будет проинформирован об 
этом, а работа на этом компьютере будет физически не- 
возможна до разрешения администратора. Но сначала 
пользователю придется объяснить, что ему потребова- 
лось внутри компьютера. На Западе это применяется для 
защиты от установки подслушивающих устройств, в рос- 
сийских же условиях это актуально для защиты машины 
отнесанкционированного изъятия деталей. 

В конструкцию офисных машин изначально заложе- 
на большая надежность. Отдельно обращаю ваше вни- 
мание: не домашние машины имеют меньшую на- 
дежность, а офисные имеют надежность большую. 
Это связано с тем, что офисный компьютер, как отме- 
чалось выше, имеет большее «время жизни» по срав- 
нению с домашним. 

Офисная машина рассчитывается не только на более 
длительное, но и на более интенсивное использование. 
Помимо большей надежности в офисных машинах при- 
меняются самые современные технические решения, 
направленные на повышение сохранности данных. На- 
пример, всовременных рабочих станциях применяются 
так называемые ЗМАВТ-винчестеры, которые имеют 
встроенную систему для сбора нескольких собствен- 
ных параметров (Self Monitoring Analysis and Reporting 
Technology). Система Ha осно- 
вании анализа и сравнения этих 
параметров информирует поль- 
зователя не только о случив- 
шихся неисправностях, HO ио 
тех, которые только могут про- 
изойти. В домашних машинах 
такие системы пока не исполь- 
зуются из-за их относительно 
высокой стоимости. 


Резюме для покупа- 
теля 

Сегодня и для дома, и для 
использования в составе ло- 
кальных сетей следует при- 


обретать системы, специально для этого предна- 
значенные. 

Вы можете этому совету не следовать. Но тогда вы 
будете платить за те возможности, которые вам не 
потребуются (за предустановленное программное 
обеспечение и дополнительные руководства пользо- 
вателя при покупке домашней машины для офиса и за 
повышенную надежность и средства удаленного ад- 
министрирования в обратной ситуации). И тратить до- 
полнительное время и отдельные деньги на установку 
аппаратно-программного обеспечения нужных вам 
функций. Кроме того, имейте в виду, что последнее не 
всегда технически возможно. 

Всем известно, что большинство компьютеров рос- 
сийской сборки продается в стандартных конфигу- 
рациях, которые чаще всего не обладают ни функ- 
циональной насыщенностью домашних машин, ни 
встроенными возможностями по интеграции в ло- 
кальные сети. Для каких приложений следует приоб- 
ретать их? Они хороши в небольших локальных се- 
тях, где удаленное администрирование не требует- 
ся. Также эти компьютеры хороши в качестве «от- 
дельностоящих» машин в офисе. В российских усло- 
виях можно довольно часто встретить такие конторы 
(правление небольшого колхоза, бюро технической 
инвентаризации, бухгалтерия малого производствен- 
ного предприятия и так далее), где второй компью- 
тер просто не нужен, а тем более не нужна локаль- 
ная сеть. И, наконец, такие компьютеры охотно при- 
обретают в домашнее использование две группы 
пользователей. Представители одной, более мало- 
численной, группы нуждаются в нестандартных воз- 
можностях компьютера. Эти люди будут сами для 
своих нужд подбирать и устанавливать дополнитель- 
ные устройства с конкретными характеристиками. 
Платить же за предустановленные устройства со 
стандартными характеристиками они не хотят. Поль- 
зователям другой, существенно более многочислен- 
ной группы, наоборот, требуется возможно более 
дешевая «интеллектуальная пишущая машинка», а 
мультимедиа им без надобности и платить за нее 


они, естественно, не хотят. 

Теперь вы знаете, что сейчас можно выбрать тот 
компьютер, который удовлетворит ваши потребности 
оптимальным образом. Но для того, чтобы ваш вы- 
бор был безошибочным, желательно знать особен- 
ности изделий разных серий от разных производите- 
лей. О них мы поговорим в следующий раз. 
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Как не стать заложником 


компьютерного магазина 


Виталий Коваленко 


Предложим вам, читатель, ситуацию: прогуливаясь 
по компьютерным магазинам вашего или любого дру- 
гого города, вы обнаружили нужную вам плату или 
устройство по цене вдвое меньшей, чем в той фирме, 
где вы покупали свой компьютер. В наши рыночные 
времена такой вариант вполне возможен. Обрадован- 
ные счастливой находкой, вы, не задумываясь, вы- 
кладываете деньги продавцу, который услужливо объ- 
ясняет, как лучше вставить покупку в ваш драгоцен- 
ный ПК, какой файл запустить для инсталляции драй- 
веров, с радостью выписывает гарантию на новое уст- 
ройство. Приходите домой и честно следуете советам 
продавца. Все работает замечательно. Довольны по- 
купкой? Конечно. 

Такое бывало, наверное, в жизни каждого покупа- 
теля, но давайте представим менее радужное про- 
должение этой истории. Через неделю или месяц 
(неважно, главное, что — до окончания гарантийно- 
го срока на компьютер) ваш любимец стал вдруг ни 
с того ни с сего перезагружаться, жутко греметь 
вентилятором или загружаться только со второй или 
третьей попытки, да и то не всегда. Ладно, не беда: 
все нужные файлы заархивированы и лежат на дис- 
кетах; вы достаете из укромного места гарантий- 
ный талон на компьютер и набираете номер вашего 
поставщика компьютерной техники. Выслушав ваш 
полный надежды на помощь монолог, на другом 
конце провода с едва уловимым вздохом произно- 
сят: «Приносите, посмотрим...» Как правило, офис 
фирмы находится не близко, и вам приходится ос- 
новательно потратиться на такси или, защищая за- 
ветную коробку своим телом, толкаться в общест- 
венном транспорте. Но вот и этот этап хождения по 
мукам пройден, и вы наблюдаете за тем, как спе- 
циалист ловко снимает защитный кожух с процес- 
сорного блока вашего компьютера. Дальше начина- 
ется самое интересное. Специалист вдруг замеча- 
ет установленную вами или вашим знакомым плату 
(это могла быть звуковая карта или, например, внут- 
ренний модем, а может быть, и не карта вовсе, а 
привод CD-ROM), и происходит примерно следую- 
щий диалог: 

— Та-а-к, а это у нас что? 

— Это? Это... — вы называете наименование уви- 
денной платы. 

— Значит, сами устанавливали? 

— Сам, а что? — отвечаете вы с невинным видом. 

— Ато, что гарантию мы с вашего компьютера сни- 
маем. 

— Kak?!!! 


Не допускается установка в компьютер дополнительных плат и 
‘устройств без согласования со специалистами фирмы «XYZ». 
Из гарантийного талона на компьютер 


Ну что, с вами уже случалась такая неприят- 
ность? Если нет, то — извините за черный юмор — 
еще случится. 

А все потому, что подавляющее большинство компь- 
ютерных фирм продает компьютеры как единое целое: 
часто встречается такой странный товар — под назва- 
нием, к примеру, «Компьютер P75/8/540», — который 
фактически состоит из содержимого процессорного бло- 
ка, коробки с блоком питания и вентилятором, устройств 
ввода, монитора и иногда даже принтера (!), а с точки 
зрения гарантийного талона является монолитом, ко- 
паться в котором позволено лишь посвященным спе- 
циалистам фирмы-продавца. Кстати, «специалисты» эти 
часто не имеют ни высшего технического образования, 
ни сертификатов, либо прочей «документации». 

Конечно, разобраться самому в премудростях ма- 
шин таких известных брэндов, Kak IBM, Unisys или 
Digital, довольно сложно, в них полно ноу-хау, да и их 
высокая цена подразумевает, что вам не надо будет 
экономить на компонентах сомнительного происхож- 
дения, но как быть с обычными ПК российской сбор- 
ки? Ведь в них нет ничего особенного, и даже начи- 
нающий пользователь, знакомый с методом научного 
тыка, может за несколько часов (максимум — несколько 
дней) обнаружить и ликвидировать неисправность. Дру- 
гое дело, зачем ему это делать, если компьютер еще 
на гарантийном обслуживании? 

Ответ до обидного прост. Зачем продавцам постоянно 
бороться за качество обслуживания, качество самого 
товара, постоянно снижать цены, если можно просто вы- 
ставить на прилавок готовые машины по НИЗКОЙ цене в 
качестве приманки и, когда клиент клюнет на этуудочку, 
ободрать его на upgrade’e как липку. И чем более про- 
должительную гарантию дает продавец, тем дольше по- 
купатель находится в его загребущих лапах. Вы, конечно, 
можете приобрести необходимое вам устройство в дру- 
гой фирме, а потом принести его вместе с системным 
блоком к вашему поставщику, но даже те предприятия, 
которые оказывают такую услугу, берут за это, как пра- 
вило, от 5 до 25 долларов в зависимости от сложности 
устройства и установленной у вас операционной систе- 


мы. Однако если вы попросите установить какой-нибудь 


редкий сканер или видеокарту на машину с 05/2 или Unix, 
реакция «специалиста» может варьироваться от подкреп- 
ленного рекламой операционных систем фирмы Microsoft 
совета воспользоваться командами fdisk и format до крас- 
норечивого мотания головой. 

Путей выхода из этой ситуации может быть несколько: 

Первый — собирать компьютер самому. Минусов у 
такого способа всего два — это затраты времени и 


нервов, зато плюсов... Во-первых, вы получаете OT-- 
дельный гарантийный талон на каждый компонент ПК 
и, следовательно, можете заниматься ирдгаде’ом са- 
мостоятельно хоть каждый день, не теряя при этом 
гарантии. Во-вторых, жесткий диск при этом получает- 
ся чистым как слеза младенца, и вам не придется 
выбрасывать на ветер денег, уплаченных за предус- 
тановленную DOS, если вы решите поставить полную 
версию Windows 95. В-третьих, если вы молоды и пол- 
ны сил,.а в вашем городе есть хотя бы пять магази- 
нов, торгующих комплектующими, вы вполне можете 
сэкономить немного денег, которых хватит на покупку 
той же Windows. Вы можете продолжить дальше спи- 
сок плюсов, а можете сразу отклонить такой путь 
вследствие одного из минусов — дело ваше. 

Путь второй — ‘потребовать у продавца отдельный 
гарантийный талон на каждый компонент ПК. Такой 
фокус, возможно, и пройдет, если вы покупаете до- 
вольно-таки приличную партию компьютеров в мелкой 
фирме, но если вам необходима лишь одна машина, 
то скорее всего вы получите вежливый (а иногда и не 
совсем вежливый) отказ. К сожалению, таковы уж осо- 
бенности национальной охо... извините, торговли. 

Если же вы уже являетесь счастливым обладателем 
персонального компьютера и решили его слегка обно- 
вить, советую вам перед этим позвонить вашему по- 
ставщику за разъяснениями по этому поводу. Даже в 
том случае, если новую плату вы берете именно у него, 
не лишним будет спросить, можно ли произвести заме- 
ну самостоятельно или необходимо везти компьютер в 
офис фирмы. Кстати, в большинстве компаний длятес- 
тирования компьютеров применяют четырнадцатидюй- 
мовые мониторы, как самые дешевые, так что мой со- 
вет: перед тем, как нести ПК в ремонт или Upgrade, 
установите стандартный УСА-драйвер, а если вы поль- 
зуетесь Windows 95 или Windows МТ, то и стандартный 
\/СА-монитор; убедитесь также, что вы пользуетесь 
стандартным драйвером мыши Standard Serial Mouse. 
Это также может значительно сэкономить время. 

И напоследок: внимательно читайте содержание га- 
рантийного талона, если вас что-то не устраивает, по- 
просите продавца внести исправления. 


_ "Путь третий — не гоняйтесь за самой низкой ценой. 


Помните, что за все приходится платить, в том числе 
и за качество сервиса, и отношение к вам как к покупа- 
телю. Так что иногда лучше немного переплатить, но 
быть уверенным, что вам помогут в трудную минуту. 


С автором можно связаться по адресу: 
uupanter@yaroslavl.ru 
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Микроноутбуки — ноутбуки 

компании Мсгоп 

21 марта 

На следующей неделе компания Micron предста- 
вит ноутбуки с процессорами Pentium по цене от 
1999 долларов. 

Ноутбук Micron ТгапзРо VLX, работающий под 
управлением операционной системы Windows 95, име- 
ет процессор Pentium 133 МГц, кэш второго уровня 
емкостью 256 Кбайт, 11,3-дюймовый дисплей, же- 
сткий диск 1,44 Гбайт и разъем, который позволяет 
пользователям менять дисковод CD-ROM на диско- 
вод для гибких дисков. Ноутбук весом 6,2 фунта 
имеет 16 мегабайт оперативной памяти, которая мо- 
жет быть расширена до 40 мегабайт, 128-разряд- 
ный графический адаптер, встроенную 16-разрядную 
аудиокарту со стереозвуком, гидридную аккумуля- 
торную батарею и трехдюймовый флоппи-дисковод. 

Вторая конфигурация стоимостью 2299 долларов име- 
ет дополнительно восьмискоростной дисковод CD- 
ВОМ и предустановленную операционную систему 
Windows 95. 

Третья модель, которая станет доступна в сле- 
дующем месяце, будет оборудована 24 Мбайт опе- 
ративной памяти. Цена на эту модель пока не уста- 
новлена, но известно, что она будет не менее 2500 
долларов. 

Кроме того, Micron предлагает такие дополнитель- 
ные возможности, как жесткий диск 2,1 Гбайт за 599 
долларов, 8 мегабайт дополнительной памяти за 129 
долларов и 24 мегабайта дополнительной памяти за 
379 долларов. 


Ноутбуки высшего сорта 

Фирма AST Computer в середине апреля выходит на 
европейский рынок с ноутбуками высшего класса — 
моделями Ascentia A43 и A51. Они комплектуются про- 
цессорами Pentium с тактовой частотой 120 и 133 МГц, 
ОЗУ емкостью 16 Мбайт, жестким диском емкостью 
1,4 Гбайт и СО-ВОМ-дисководом с 10-кратной скоро- 
стью считывания. Модель A43 стоимостью 1599 фун- 
тов стерлингов (2575 долларов) поставляется с цвет- 
ным дисплеем двойного сканирования размером по 
диагонали 11,3 дюйма. Компьютер Ascentia А51 ком- 
плектуется активно-матричным дисплеем размером 
12,1 дюйма с разрешением Super VGA. Эта модель 
стоит 2299 фунтов стерлингов (3800 долларов). 


Windows в кармане 

Компания Hewlett-Packard готовит для европейско- 
го рынка новые малогабаритные ПК-блокноты НР 
300LX и НР 320LX с большим дисплеем, поддержи- 
вающим разрешение 640х240 пикселов. 

Пк-блокноты HP 300 предлагают и другие пре- 
имущества, по сравнению с существующими пор- 
тативными компьютерами на основе операционной 
системы Windows СЕ. Встроенный слот CompactFlash 
для элементов оперативной памяти емкостью от 2 
до 15 Мбайт и слот РС Саг позволяют дополнять их 
средствами коммуникаций и дистанционной загруз- 
ки информации, а драйвер принтера НР — распеча- 
тывать документы Pocket Word через последова- 
тельный или инфракрасный интерфейс. Модель НР 
320LX способна отправлять и принимать факсы и 


имеет экономичную подсветку, благодаря которой 
можно длительное время работать при тусклом ос- 
вещении. 

НР рассчитывает начать поставки новых ПК-блок- 
нотов семейства НР 300 с интерфейсом на англий- 
ском языке в конце мая, а их локализованные моде- 
Ли — в начале августа 1997 года. Версия HP 300Х 
будет стоить 386 ф. ст. (без учета НДС), а цена НР 
320LX составит 540 Фф. ст. 


Недорогие платы 

для систем мобильной связи 

Британская компания Pace Consumer Electronics 
представила новое семейство недорогих коммуника- 
ционных продуктов стандарта PCMCIA. Объявлено о 
выпуске не менее семи плат PCMCIA SmartCard, в 
том числе факс-модемных карт, сетевых карт для 
локальных сетей и многофункциональной карты для 
системы мобильных коммуникаций (GSM). Согласно 
заявлению компании, в зависимости от типа прило- 
жения пользователи могут поддерживать контакт со 
своим офисом буквально на ходу и получать доступ 
к локальной сети сразу же после установки портатив- 
ного компьютера в рабочее положение. 

В семейство SmartCard входят: адаптер PCMCIA 
Ethernet (109 o. ст.); факс-модем с пропускной спо- 
собностью 33,6 Кбит/с (169 >. ст.); панъевропейская 
версия модема (179 >. ст.); отдельная плата для 
систем @$М-связи SmartCard GSM (239 Ф. ст.); ком- 
бинированная плата SmartCard, поддерживающая 
связь по @5М-сетям и по аналоговым (европейским) 
Ethernet-cetam (299 ф. ст.); адаптер SmartCard SCSI 
(129 ф. ст.); и, наконец, устройство для подключения 
карт семейства SmartCard к настольной системе че- 
рез слот PCMCIA (149 Ф. ст.). 


Hitachi может уместить 

весь ваш офис в кармане 

13 марта 

Японская корпорация Hitachi начала выпуск карман- 
ных персональных компьютеров. Эта модель основа- 
на на 32-разрядном RISC-npoueccope ЗирегН произ- 
водства Hitachi. Он работает под управлением опера- 
ционной системы Microsoft Windows CE, полностью со- 
вместимой с Microsoft Windows 95, то есть пользова- 
тель может работать с тестовыми документами, соз- 
данными в формате Word 7, таблицами Excel 7, ис- 
пользовать электронную почту и факс, иметь доступ в 
Internet и т. д. Сенсорный 
жидкокристаллический эк- 
ран, позволяющий вводить 
информацию простым на- 
жатием на экран, удобная 
63-клавишная клавиатура и 
световое перо дают воз- 
можность пользоваться 
удобствами Microsoft Win- 
dows 95, словно за персо- 
нальным компьютером. 
«Умная» шкатулка весит 350 
грамм при размерах 
160х26х98 мм. Этот РС 
обеспечен слотом РС-Сага 
type 2 для подключения 


стандартного PC-Card-mogema, портом RS232C или 
IrDA-noptom (инфракрасным) для подключения к ком- 
пьютеру. Для питания используются две стандартные 
батарейки формата АА. Кроме того, устройство уком- 
плектовано адаптером для подключения к электриче- 
ской сети. Информация обновляется и синхронизиру- 
ется при подключении его к настольному РС, что очень 
удобно для людей, часто находящихся в пути. 


Тощий компьютер 

31 марта 

Компания Hewlett-Packard объявляет о выпуске «тон- 
кого» клиента, которым будет новая система стоимо- 
стью менее 1000 долларов. По заявлению производи- 
теля, эта система даже не является компьютером в 
привычном понимании этого слова, хотя она поддер- 
живает все спецификации NetPC, скорее это устройст- 
BO для выполнения уама-приложений. Как сказал пред- 
ставитель компании: «Мы полагаем, что Java — не опе- 
рационная система, а технология, не зависящая от 
платформы». 

Новая машина Hewlett-Packard — это развитие тер- 
минала компании Рапасот. Однако эти «тонкие» клиен- 
ты могут выполнять небольшие /ауа-приложения («Ост- 
рова Ява») и загружаются с сервера Microsoft Windows 
NT. Hewlett-Packard разработала эту систему для за- 
мены старых терминалов и старых компьютеров. 


Sharp представляет новую модель 

ПК-блокнотов семейства Ме из 

Корпорация Sharp анонсировала Mebius 65500 — но- 
вую модель своего семейства портативных ПК Mebius. 
Эта машина оснащена рядом наиболее совершенных 
из доступных в настоящее время аппаратных компо- 
нентов, включая экран высокого разрешения, высоко- 
производительный процессор, ОЗУ большого объема 


ипривод магнитооптических дисков. 

В ноутбук устанавливается процессор Pentium с 
тактовой частотой 150 МГц, ОЗУ емкостью 32 Мбайт 
и жесткий диск объемом 1,44 Гбайт. ЖК-экран раз- 
мером 12,1 дюйма по диагонали обеспечивает гра- 
фическое разрешение стандарта ХСА (1024х768 пик- 
селов) с 65 тыс. цветов. В режимах с более низким 
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разрешением возможно отображение большего ам 
личества цветов. —_—_ 

В состав компьютера вошли также привод смен- 
ных магнитооптических дисков емкостью 650 Мбайт, 
модем`со-скоростью передачи данных 33,6 Кбит/с 
и графический ускори от компьютер, пред- 


Гениальная Toshiba 

В апреле японская корпорация Toshiba планирует 
выйти на рынок PDA (Personal Digital Assistant) с но- 
вым продуктом Genio PCV100, который K ИХ. 
прямых функций может выпад функции сотового 
тел елефона:— 

Данный продукт ориентирован прежде всего на биз- 
несменов. Базой для компьютера послужила система 
сотовой связи PHS (Personal Handyphone System), весь- 
ма популярная в Японии. В настоящее время PHS ис- 
пользуется только для передачи голоса, но ожидает- 


назначенный прежде всего для бизнес-пользова- _ ся, что скоро станет доступна передача цифровой ин- 


телей, будет поставляться с предварительно уста- 
новленным интегрированным пакетом Microsoft 
Office 97. 

Начало продаж в Японии было назначено на 29 
марта, рекомендованная производителем цена — 3965 


долларов. 


Pilot 1000 


формации-со скоростью 32 Кбит/с. 

PDA весит всего 2 и управляется с по- 
мощью рукописного ввода. В миниатюрн 
установлен 32-разрядный процессор компании MIPS 
и модем со скоростью передачи данных 32 Кбит/с. 
Компьютер работает под управлением операционной 


та Smart Media емкостью 2 Мбайт. 


_ наль которого составляет 3,5 дюйма при разрешении 


IBM PC/ Macintosh 


ens 


7 


системы GEOS, разработанной компанией Geoworks. 
В корпусе имеется слот-для-модуля флэш-памяти 


В пакет поставки входит стандартное программное | 
обеспечение, к которому относятся адресная книга и 
органайзер, а также разработанный компанией Toshiba 
браузер World Wide Web. Kpome Toro, включена под- 
держка японских интерактивных служб NiftyServe и 
People. Почтовое программное обеспечение Genio | 
поддерживает кодирование Multipurpose Internet Май 
Extensions (MIME), что позволяет посылать по элек- 
тронной почте несимвольную информацию (напри- 
мер, рукописный текст). Пользователи имеют воз- 
можность вводить информацию, записывая ее пе- 
ром по-английски или по-японски на экране (диаго- 


239х160 пикселов) или‘исяользуя | и на 
экране клавиатуру. Sanaa 


Pilot 5000 Bi) 


IBMPC/Macintosh_ 


350/341/336 


FRoverBook Explorer P5 200 
Fujitsu Milan Р5 133 
Fujitsu MonteCarlo P5 100 
Samsung Р5 150 
Sharp 3030 P5 100 
Texas Instruments 555 CDT Potts 
Texas Instruments TravelMate 6050 Р5 150 
Toshiba Satellite T1 10CT P5 100 
Toshiba Satellite Pro T425CDT P5 100 
Toshiba _ Satellite Pro T430CDT P5 120 
Toshiba Satellite ProT415CS P5 90 
Toshiba Tecra T510CDT P5133 — 
Toshiba Tecra 740CDT P5 166 ММХ 
Toshiba T110CS P5 100. 
Toshiba T110CS P5 100 
Toshiba T110CT P5 100 
Toshiba T200CDS P5 100 
Toshiba T200CDT P5 100 
Toshiba T205CDS P5 100 
Toshiba T430CDT P5 120 
Toshiba T430CDT P5 120 
Toshiba T40CDT P5 166 MMX 
Toshiba T430CDS Р5 120 
Toshiba _ _ Т510СОТ Р5 133 
Toshiba T510CDT Р5 133 
Toshiba T660CDT P5 150 
Toshiba T650CT Р5 133 
Toshiba T650CT P5133 
Toshiba T660CDT P5 133 
Toshiba 730CDT P5 150 
Toshiba T730CDT Р5 150 
Toshiba 730XCDT P5 150 MMX 
Toshiba T730XCDT P5 150 MMX 
Toshiba T740CDT Р5 166 MMX 
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256 32 2100 12,1 
256 16 1300 113 
256 8 810 113 
16 2100 121 

8 540 113 

8 540 10,4 

256 16/80 1300 12,1 
256 8 810 113 
8 810 113 

16 1200 113 

8 810 113 

= 16 2000 124 
512 16 2100 133 
256 8 810 113 
256 8 810 113 
256 8 810 113 
256 8 810 113 
256 8 810 113 
256 8 810 113 
256 16 1300 113 
256 16 1300 113 
256 16 2100 133 
256 16 1300 113 
256. 16 2100 121 
256 16 2100 121 
256 16 1350 113 
256 16 1300 11,3 
256 16 1200 113 
256 16 1200 113 
256 16 2100 12,1 
256 16 2100 121 
256 16 2100 121 
256 16 2100 124 
256 16 2100 133 


ТЕТ 
АМТЕТ 4870 1024x768 НСоюг - 
АМТЕТ 2290 800x600 НСоюе - 
АМТЕТ 2050 800x600 HiColor  & 
3990 & 
DSTN 1450 
AM TFT 1690 x 
AM TFT 3990 800x600 
AM TFT 2050 800x600 
AM TFT 2500 800x600 & 
AM TFT 3550 800x600 10x 
DSTN 1600 
AM TFT 4900 800x600 1K 
AM TFT 7300 1280x1024 10x 
DSTN 1550 800x600 a 
05 1535 SVGA = 
AM TET 2050 800x600 - 
DSTN 2050 800x600 в 
АМТЕТ 2950 800x600 TrueColor 6х 
DS 1885 SVGA & 
AM TFT 3550 800x600 TrueColor 10x 
AM 3081 SVGA 10x 
AM 7087 XVGA 10x 
Ds 2483 SVGA 10x 
AM TET 4950 800x600 TrueColor 10x 
AM 4553 SVGA 10x 
AM _ 5105. SVGA 10x 
АМ 371 SVGA Е 
АМТЕТ 4450 800x600 Тгиебоюг — 
АМТЕТ 6050 800x600 TrueColor 10x 
АМ 5289 XVGA & 
AM TFT 6050 1024x768 HiColor 6x 
AM 5841 XVGA 10x 
АМТЕТ 6650 1024x768 HiColor 10x 
AM TFT 7450 1024x768 HiColor 10x 


. Genio — 155x76,5x20,3 мм. Перезаряжае- Карманные ПК Cassio- 

| мые о-литиевые батареи позволяют поддержи- реа были впервые пред- 

| вать м 50 минут или заниматься ре-  ставлены в ноябре 1996г. 
дактированием текста на протяжении 60 часов. на выставке «Comdex» в Гы ‘a “aa т 1 

| Модель поступит в продажу в Японии 25 апреля. Ее Лас-Вегасе. Они снабже- ЖА 

| предполагаемая цена составит`от 415 до 583 долла- ны В!$К-процессорами мы сни Е 


| 
i 


pe SING” ra ‘a i oe “a i 
ЕНЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ров. Компания планирует в течение пёрвого года про-  $Н-З производства компа- |5 гарантия до 5 лет » доставка по России 


Bb Е 


ц 


pa 


дать 60 тыс. подобных разработок. Пока продажи бу- нии Hitachi. Базовая кон- | лучшие условия ® товарн ый кредит 
| дут осуществляться исключительно в Японии. ^^ фигурация с ОЗУ емко- э сервис-центр и техническая поддержка 
) 2 Мбайт стоит менее 
Casio наращивает производство 500 доляаров. 


карманных компьютеров Cassiopeia a, 
| Компания Casio Computer, столкнувшись с повыше- Новый Think 
| ным спросом на выпускаемые ею карманные ПК, ра- 1 апреля 


ботающие под управлением OC Windows СЕ, наращи- Которая men Sens Рго500.Р-120/16/1.4 AM12.1".6xCD 
вает производственные мощности своего завода, pac-  ставила-Две последние |Sens Pro500.P-133/16/1.4 AM12.1".6xCD 


положенного в окрестностях Токио. Эти компьютеры ___модёли ноутбуков: Think- Sens Рго500.Р-150/16/1.4 AM12.1".6xCD 


| Casio под своим фирменным названием Cassiopeianpo- Pad 760XD и ThinkPad £ " 
‘дает пользователям, а также компании ботраа 760XL. Модель 760XD ос- P-133/16/1.4 AM12.1 ".1 0хСО 
| Computer на ОЕМ-основе. “a нащена оперативной па- P-133/32/2.1 AM12.1".10xCD.33.6FM 


| Чтобы удовлетворить спрос, компания собирается мятью объемом 32 ММХ-150/48/2.1 AM12.1".10xCD.33.6FM 
| в ближайшие несколько, месяцев удвоить объем про- Мбайт, жестким диском на 
изводства карманных Компьютеров. В ближайшие 12 3 Гбайт, 8-скоростным iy T. AC i Е 

месяцев по всему миру планируется поставить около приводом CD-ROM, 16- 

| 500 тыс:Этих устройств. Около двух третей их будет  разрядной звуковой сис- С 133T.P-133/16/1.0 АМ12.1".6хСо.28.8.ЕМ 

| продано в США, а остальные — в Японии и Европе. — темой и 12,1-дюймовым МХ 166T MMX-166/16/2.1 AM12.1".8xCD.FM 


TOSHIBA 


T430CDT P-120/16/1.3 AM11.3"SVGA.10xCD 
T510CDT Р-133/16/2.1 AM12.1"°SVGA.10xCD 
T730CDT М-150/16/2.1 AM12.1"SVGA.10xCD 
T740CDT M-166/16/2.1 AM13.3"SVGA.10xCD 
T650CT P-133/16/1.3 AM11.3"SVGA 

T660CT P-150/16/1.3 AM11.3"SVGA.10xCD 
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ТЕТ-дисплеем с максимальным разрешением 
1024x768 точек. Кроме того, 760XD имеет встроенный 
факс-модем на 14,4/28,8 Кбит/с и поддерживает 
МРЕС-1/2. 

Вторая новинка — 760XL — чуть проще предыдущей. 
Она может поставляться в вариантах с 16 или 32 Мбайт 
оперативной памяти, емкость винчестера составляет 
2,1 Гбайт, привод CD-ROM и факс-модем устанавли- 
ваются по желанию заказчика. В этой модели также 
имеется поддержка 16-битного звука и МРЕС-1. 
Ноутбук оснащен таким же дисплеем, каки 760XD, но 
с меньшим разрешением — 800х600 точек. 

Обе модели оборудованы инфракрасным портом со 
скоростью передачи данных 1,15 Мбайт/с. Ноутбуки 
поставляются с предустановленными операционными 
системами Windows 95 и Windows МТ. 


Dell выпустила ПК-блокнот 

c Pentium ММХ 

Компания Dell объявила о начале выпуска HOBO- 
го блокнотного компьютера на основе процессора 
Intel Pentium MMX под названием Dell Latitude LM 
M166ST. Ноутбук имеет/128-разрядный видеоус- 
коритель, позволяющий отображать на экране 64 
тысячи цветов и просматривать видеозаписи в 


ПОРТАТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 


УЧШИЕ ЦЕНЫ 
ПРИЯТНОЕ МЕСТО 
БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС 


ЕТ беспл 


Fujitsu 


HITACHI 


Наш адрес: Москва, ст.м. "Китай-Город", Лубянский проезд, 23. 
Internet: web раде - www.nobel.ru; e-mail - nobel@neitclub. 


Тел/факс: (095) 923 2530, 921 5696, 921 5737 


_ 


вый корпус с возможностью замены СО-привода 
на вторую литиевую батарею. 

Для корпоративных пользователей Dell предложила 
сетевую плату 3Com Ethernet 10Base-T типа РС-Сага, 
которая устанавливается в любой из двух разъемов 
PCMCIA ПК-блокнота. Dell также впервые в своей прак- 
тике применила в портативном ПК дисковод CD-ROM 
с десятикратной скоростью. 

Конфигурация: 

Процессор Pentium 166 ММХ, 16 Мбайт ОЗУ, жест- 
кий диск емкостью 1,4 Гбайт, ЭМСА-дисплей с актив- 


системы Java. Он основан на процессоре 486 с TakTO-~| 


вой частотой 100 МГц компании AMD и снабженак?ив- 
номатричным дисплеем с диагональю 6,4 ’Дюйма и 
разрешением 640х480. Также имеется’один слот для 
РСМС/А-карты, 16 Мбайт памяти; ‘модем или сетевая 
карта для подключения ‚клокальной сети и маленькая 
клавиатура. 


Вторая новинка по устройству ближе к обычному | 


терминалуии; в отличие от первой, не имеет мощного 


процесбора, так как используется исключительно для 
анения и просмотра документов. Не предусмотре- 


ной матрицей и диагональю 12,1 дюйма, дисковод” на даже функция редактирования. Эта компьютерная 


CD-ROM с десятикратной скоростью, ПО Microsoft 
Office 97 Small Business Edition. ie 
Стоимость в США — 3499 ое 199 долла- 
ров можно приобрести вторую ий-ионную батарею. 
ie 
Быстрее, мощнее и... существенно 


дороже 
1 апр 


р... производитель компьютеров компания IBM 
bl 


пускает Ha рынок ноутбуков новые портативные KOM- 
пьютеры ThinkPad за весьма внушительную цену. 
Основная модель — ThinkPad 7650 — будет оснащать- 
ся процессором Pentium 166 ММХ, иметь жесткий диск 
объемом 3 Гбайт, экран с диагональю 13,1 дюйма и 
разрешением 1024х768 и восьмискоростной СО-привод. 
Их стоимость составит от 6 до 6,5 тыс. долларов. Выпуск 
намечен на май-июнь текущего года. Ноутбук безус- 
ловно высокого качества и по производительности не 
уступает настольным системам, однако еще мало кто из 
покупателей готов заплатить более 6 тысяч долларов за 
машину, которая в настоль- 
ном варианте стоит около 2,5 
тыс. долларов. Компьютер, 
по словам представителей 
фирмы, нацелен на рынок ПК 
для пользователей, нуждаю- 
щихся в мощной мобильной 
системе. IBM прогнозирует 
расширение этого сектора 
рынка на 30 процентов B Te- 
чение года. 


Ноутбук + МС=? 

4 апреля 

Компания Toshiba хочет 
объединить возможности 


сетевого компьютера и не- 
нами лома На 
конференций-посвященной 
OC Java, ror = 
ла pa таких устройства-На 
суд потребителя были вы- 
несены две модели пере- 
носных сетевых компьюте- 
ров: Mini Note NC — миниа- 
тюрное устройство весом в 
1,9 фунта, и второе — NC 
Document Viewer, весящее 
2,2 фунта и имеющее функ- 
цию рукописного ввода. 
Mini Note NC работает под 
управлением операционной 


«папка для бумаг» имеет 16 Мбайт оперативной па- | 


мяти, два слота для PCMCIA-kapT, флэш-память, а 
также модем или сетевую карту. Такое устройство 


будет весьма удобно для людей, проводящих пре- | 


зентации или деловые переговоры: исчезает необхо- 
димость приносить с собой большое количество до- 
кументов, когда можно получить их из офиса, ис- 
пользуя модем или сеть. 


Samsung выпускает 

мощный ноутбук 

Недавно корпорация Samsung Electronics выпустила 
новую линию ноутбуков Sens Pro 500. Портативный 


компьютер имеет 12,1-дюймовый экран с активной | 


матрицей и графический адаптер Cirrus Logic 7548 с 


ОЗУ объемом 1 Мбайт, который обеспечивает разре- | 


шение 800х600 точек при глубине цвета 16 бит. Такто- 
вая частота процессора в зависимости от модели со- 
ставляет 120, 133 или 150 МГц. Компьютер имеет 8 
или 16 Мбайт оперативной памяти с возможностью 
расширения до 48 Мбайт, 256-килобайтный кэш вто- 
рого уровня, жесткий диск объемом 810 Мбайт или 
1,44 Гбайт и 88-клавишную клавиатуру. Вместо при- 
вычной мыши или трекбола компьютер оснащен сен- 
сорной панелью, а также 16-разрядной звуковой кар- 
той со стереоколонками и микрофоном. Для мульти- 
медиа-приложений имеется б-скоростной СО-привод, 
который можно при желании сделать загрузочным. Для 
связи с периферийными устройствами Sens Pro 500 


оборудован инфракрасным портом стандарта IrDA. Есть 


также порт Zoomed Video. При работе дома или в офи- 
се ноутбук можно подключить к док-станции. 

Вес портативного компьютера 3 кг, габариты 
300х240х48 мм. 

Цена — 2650 долларов за модель с процессором 


Pentium 120, 3670 долларов за модель с процессором | 


Pentium 133 и 4100 долларов за модель с процессо- 
pom Pentium 150. 


Первый сетевой компьютер 

Фирма Siemens Nixdorf, основываясь на специфика- 

ии NetPC, выпустила первый в мире сетевой компь- 
ютёр. Стандарт Ме!РС был совместно разработан спе- 
м и Intel. 

Сетевой компьютер, который называется Scenic Pro 
Net S, имеет in 133, 16 мегабайт ОЗУ, 
сетевую карту и управляется операционной системой 
Windows 95. м 


Производитель обещает легкую расширяемость, на- 
страиваемость и гибкость работы с новым-продуктом. 
Начало поставок запланировано на апрель. Прибли- 


зительная цена — менее 1000 долларов. >. 
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Г`Карманная революция 

| Компания |отеда готовит к выпуску недорогое кар- 
манное устройство-№-Напа, которое, по заявлению про- 
изводителя, изменит существующее положение на 
рынке PDA, цифровых камер И-компьютеров класса 
palmtop. Устройство представляет собой. миниатюр- 
ное подобие съемного жесткого диска и предназначе- 


спецификациям корпорации Intel. По сложившейся тра- 
диции цены на продукцию АМО будут ниже, по срав- 
нению с ценами на аналогичные продукты от Intel. 
Вслед 3a AMD свой удар наносит и Супх. Ha выстав- 
ке «СеВП» компания объявила о выпуске процессора 
MediaGX. Это дешевый чип, объединяющий в себе 
функции процессора, звуковой платы и видеоускори- 


HO не только для карманных компьютеров, HO и для`— теля, что позволит комплектовать компьютеры без от- 


интеллектуальных сотовых телефонов, электронных игр 
и практически любых устройств, где требуется хране- 
ние значительного объема информации при неболь- 
ших размерах. 

Сегодня большинство подобных устройств исполь- 
зует флэш-память стоимостью от 20 до 80 долларов 
за мегабайт. Диски N-Hand емкостью 20 Мбайт будут 
ориентировочно стоить менее 10 долларов. Таким об- 
разом, канет в Лету ситуация, когда развитие миниа- 
тюрных цифровых устройств сдерживалось высокой 
стоимостью памяти. 


Выдержит ли Intel 
| жесткую конкуренцию? 

Вто время как корпорация Intel отходит от концепции 
поддержки Ромег РС и объединяется с компанией 
| Hewlett-Packard для разработки нового процессора, 
| конкуренты наносят новые болезненные удары. 

В частности, компания AMD заявляет, что Intel до- 
пускает серьезную ошибку, делая ставку на новую 
материнскую плату стандарта АСР. В свою очередь, 
AMD будет поддерживать стандарт Socket 7, который 
' внастоящее время является основным для процессо- 
ров Cyrix, Intel и AMD. По заявлению представителей 
| компании, продвижение на рынок материнской платы 
стандарта AGP нанесет серьезный удар как по произ- 
| водителям, потеряющим возможность использовать 
| процессоры других компаний (в качестве примера мож- 


дельных плат для графики и звука. Компания также 
собирается ‘выпустить ММХ-версию своих процессо- 
ров, которые в соединении с 0\/0-проигрывателями 
составят конкуренцию игровым приставкам последне- 
го поколения. Новинки появятся натрынке в будущем 
году, причем предполагается, что цена процессоров 
не превысит двухсот долларов. a 

Компания DEC предлагает новую версию мощного 
процессора Alpha 21164PC, созданного для конкурен- 
ции с процессором Pentuim Pro в области 32-битных 
приложений. Этот чип будет иметь полную 32-разряд- 
ность и совместимость с Windows МТ и Windows 95, а 
по стоимости будет сопоставим с процессорами 
Pentium Pro. Совместимость с Windows будет реали- 
зована с помощью специального программного обес- 
печения FX! 32. Этот метод позволит использовать 
Windows на любом 32-разрядном процессоре Alpha. 
Alpha 21164 РС работает на частотах 400 и 533 МГц и 
по быстродействию обгоняет новый процессор 
Pentium И, чья тактовая частота составляет 233 МГц. 
Кроме того, его размеры на 30 процентов меньше, 


чем у прежних разработок DEC. р 


Цены за партию из 1000 штук — 295 долларов за 
процессор с частотой 400 МГц и 495 долларов за про- 
цессор с частотой 533 Miu 


Менять периферию 
станёт легко и просто 


но привести фирму Сотрад, которая использует в своих — 31 марта 


| компьютерах процессоры Cyrix), так и по конечным 
пользователям, которые, потратив деньги на замену 
оборудования, не смогут получить. значительного вы- 
игрыша в пропускной способности шины, 

В качестве своего решения АМО представляет но- 
| ВЫЙ чилеет AMD-640, который полностью совместим 
‘co CTaHpapTom Socket 7 и соответствует последним 


Замена жесткого диска, внутреннего модема или ус- 
тановка нового дисковода CD-ROM представляет для 
неискушенного владельца компьютера непреодолимое 
препятствие. Этим пользуются многие фирмы, осу- 
ществляющие простые операции по замене перифе- 
рии за немалые деньги. Но похоже, что прибыльному 
бизнесу пришел конец. Теперь установить в ПК до- 
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полнительное устройство будет так же легко, как вста- 
вить видеокассету в видеомагнитофон. Компании Intel, 
Microsoft и Сотрад представили новую технологию раз- 
мещения устройств в компьютере, названную Device 
Вау. Она основана на спецификации IEEE 1394 и ис- 
пользует шину USB. Проект уже поддержали такие 
крупные производители компьютерной техники, Kak IBM, 
Adaptec, Hewlett-Packard, и другие. Так как стандарт 
объявлен открытым, то любая компания может 


~__ получить все спецификации и начать свое производ- 


‘ство-нового продукта. 

Новая технология обещает не только легкое обнов- 
ление комплектующих, но и другие удобства. Напри- 
мер, один и тот же ДИСК MOXHO использовать для ра- 
боты как дома, так и в офисе, в том числе и с ноутбу- 
ком. Также увеличивается длительность жизни компо- 
нентов компьютера: приобретая новый компьютер, 
можно выбрать минимальную и 
сткого диска, СО-привода и модема, а переставить их 
co старого компьютера. Если какое-то | периферийное 
устройство не устраивает пбльзователя, то он может 
легко его вынуть и вернуть продавцу. 

Сотрадеоббщает, что диски, имеющие специфика- 
‘цию’Оемсе Вау, можно заменять без перезагрузки 

г всей машины. Первые изделия, вероятно, появятся в 
начале следующего года. 


Новые жесткие диски Samsung 

18 марта 

Samsung Electronics представила новые модели же- 
CTKUX ДИСКОВ. 

Компания производит четыре модели винчестеров 
Winner под соответствующими порядковыми номера- 
ми. В Россию пока поставляются модели Winner-1. 
Впрочем, в представительстве Samsung обещают, что 
в ближайшем будущем у нас появятся и Winner-2. 

Емкость дисков Winner варьируется от 1,08 до 2,41 
Гбайт. Они изготовляются с интерфейсом EIDE или SCSI 
(в Россию пока поставляются только ЕЮЕ-диски). Сред- 
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НОВЫЙ СТАНДАРТ 
ФЛОППИ-ДИСКОВОДОВ 


‚ Сохраняет Ваши вложения — 
читает и пишет дискеты DD, HD u 
15-120 

- Емкость флоппи-диска — 120 Мб 

- Чтение и запись в 5 раз быстрее, 
чем у обычного дисковода 

- Встроенная поддержка в Microsoft 
Windows 95™ и Windows NT™ 

- Создан консорциумом ведущих 
фирм: Compaq, Exabyte, O.R. Tech- 
nology, Mitsubishi, Panasonic, 3M 
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нее время доступа (Average 
Seek Time) составляет 11 мс, 
средняя наработка на 
отказ — 500 тыс. часов. Вин- 
честеры имеют буфер дан- 
ных емкостью 128 Кбайт, 
скорость вращения диска со- 
ставляет 5400 об. /мин. Ско- 
рость передачи данных рав- 
на 16,7 Мбайт/с, при этом в 
устройствах, для увеличения 
скорости обмена, использу- 
ется технология РАМЕ (Partial 
Response Maximum Likeli- 
hood). Все изделия имеют 
трехлетнюю гарантию. 

Кроме этого, представите- 
ли Samsung Electronics пообе- 
щали показать на выставке 
«Comtek’97» свою последнюю 
разработку — серию винче- 
стеров Voyager, выполненных 
по технологии MR 
(MagnetoResistive), которая по- 
зволяет повысить плотность 
записи и, как следствие, уве- 
личить его емкость. 

На российском рынке же- 
стких дисков компания 
Samsung появилась сравни- 
тельно недавно, поэтому 
для продвижения своего то- 
вара она собирается вести 
агрессивную ценовую поли- 
тику. По словам директора 
по продажам отдела инфор- 
мационных систем Елены 
Студицкой, винчестер Sam- 
sung емкостью 1 Гбайт в Mo- 
скве можно купить за 165 
долларов. Винчестеры 
Samsung устанавливают в 
свои компьютеры такие рос- 
сийские компании, как «Вист» 
и «Формоза», а из за- 
рубежных — Acer, Siemens 
Nixdorf, AST. 


lomega Zip станет 
загружаемым 

Компании 1отеда 
Corporation и Award 
Software International pa6o- 
тают над созданием под- 
держки BIOS(Basic Input 
Output System), что позво- 
лит всем компьютерам 3a- 
пускаться (загружаться) с 
дисковода Zip. 

Сборщики компьютеров и 
изготовители материнских 
плат, использующие новую 
BIOS, смогут обозначать 
АТАР!-версии дисководов 
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lomega Zip как системный диск (drive А). Загружае- 
мость внутреннего дисковода Zip расширит его функ- 
циональные возможности и придаст ему дополнитель- 
ную гибкость. Это будет еще одним веским аргумен- 
том в пользу превращения внутреннего дисковода Zip 
в новый стандарт съемной памяти, который сменит 
традиционный 3,5-дюймовый флоппи-диск. Новая BIOS 
будет предложена вниманию клиентов Award (OEM- 
сборщиков ПК, а также интеграторов, пользующихся 
продуктами Амага) позднее, в этом году. 

«Award — один из ведущих поставщиков BIOS в 
Азии, — сказал Тимоти Хилл (Timothy Hill), вице-прези- 
дент lomega, ответственный за продажи и маркетинг 
во всем мире. — Нам очень приятно, что Амага вместе 
с lomega будет работать над тем, чтобы обеспечить 
полную поддержку внутренней АТАР!-версии дисково- 
да Zip в качестве системного диска drive А». 

«При поддержке Award дисковод lomega Zip станет 
настоящим загружаемым дисководом drive А емко- 
стью 100 Мбайт. Award гордится тем, что она поддер- 
живает новейший загружаемый стандарт в области 
съемной памяти, каковым является дисковод lomega 
Zip, — вторит ему Джим Буссе (Jim Busse), директор 
Award по разработкам ПО. — С появлением подобной 
ВЮ5-поддержки можно будет загружать различные 
операционные системы, просто вставляя различные 
Пр-диски». 


Планов громадъё 

Поскольку технология ММХ не встретила горячего 
приема среди крупных производителей компьютеров, 
то корпорация Intel решила заняться разработкой чип- 
сетов, поддерживающих стандарт ММХ, для графиче- 
ских контроллеров и материнских плат. Предполагает- 
ся, что новые продукты вкупе со снижением цен при- 
влекут производителей. 

В следующем году увидит свет новый графический 
контроллер Intel 740GT, специально разработанный для 
нового процессора Pentium Il. По заявлению произво- 
дителя, скорость обработки трехмерных изображений 
увеличится в десять раз, что позволит выводить их на 
экран с частотой 30 кадров в секунду. 

В мае ожидается выход нового чипсета Intel 440FX для 
материнской платы с шиной PCI, также предназначенный 
для работы с процессором Pentium II. Компьютеры, соз- 
данные на базе этой материнской платы с процессором 
Pentium Il, поступят в продажу уже в июне. 

В августе планируется выпуск комплекта микросхем 
4401Х, поддерживающего синхронное динамическое ОЗУ, 
стандарт АСР и интерфейс жесткого диска Ultra ОМА, обес- 
печивающего скорость передачи данных до 33 Мбит/с. 
Появление первых двухпроцессорных настольных ПК и 
рабочих станций на базе Pentium Il ожидается осенью. 

Комплект микросхем 440ВХ с частотой шины 100 МГц 
поступит в продажу в первом квартале будущего года. 
В дальнейшем Intel собирается выпускать материнские 
платы для микропроцессора Pentium Il с тактовой час- 
тотой 300 МГц, носящего рабочее название Deschutes. 
Как стало известно, этот чип предполагается выпускать 


Adaptec AHA-2940UW PCI Ultra Wide SCSI-3, busmaster 1 Nord computers 207-00-48 


плюс 1 диск 100 Мбайт «Транк-М» 238-0631 
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Cirrus Logic 5446 PCI 33 EDO 1 (2) 1 «Русское поле» 928-4164 
Diamond multimedia DS3240 PCI 160 VRAM 2 1600x1200 2 Nord computers 207-0048 
Diamond multimedia DS 3D 2000 PCI 105 EDO RAM р 1600x1200 2 Nord computers 207-0048 
Diamond multimedia DS 3D 3000 PCI 175 VRAM 2 1600x1200 2 Nord computers 207-0048 
Diamond Systems Stealth 3D PCI 106 EDO 2 (4) 3D, 53 Virge «Транк-М» 238-0631 
Diamond Systems Stealth 64 PCI 140 VRAM 2 (4) $3 968, 220 МГц «Транк-М» 238-0631 
Diamond Systems Stealth 64 Video PCI 68 EDO 1 (2) $3 765V+ «Транк-М» 238-0631 
Matrox Graphics Mystique PCI 220 WRAM 4 (8) 1 «Русское поле» 928-4164 
Matrox Millennium PCI 205 WRAM 2 (8) 3DFX, 220 МГц, Fast Dos «Транк-М» 238-0631 
Matrox Millennium PCI 205 WRAM 4 (8) ЗОРХ, 220 МГц, Fast Dos «Транк-М» 238-9388 
Matrox Millennium 4MB PCI 320 WRAM 4 2 Nord Computers 207-0048 
8 $3 Trio 64V+ PCI 29 EDO RAM 1 (2) 1280x1024 = PrP 1 «АрмаЙлюс» 124-3651 
53 Trio 64V+ PCI 26 EDO 1 (2) 1 «Русское поле» 928-4164 
53 Trio 64V+/Virge 155 2TV Tuner (SECAM)+Video «Транк-М» 238-0631 
Tseng Labs ET6000 PCI 60 MDRAM 2 (4) 1 «Русское поле» 928-4164 

MPEG ISA 100 Digital 16-bit «Транк-М» 238-0631 
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АСТ ЕРМ 37 4 60 1 «Витон» 208-49-96 
АСТ = EDO 8 39 4 60 1 «Витон» 208-4996 
АСТ EDO 8 40 16 60 1 «Витон» 208-4996 
АСТ FPM 16 75 12 60 1 «Витон» 208-4996 
АСТ EDO 16 79 12 60 1 «Витон» 208-4996 
АСТ EDO 32 155 16 60 1 «Витон» 208-4996 
HIT FPM 4 21 8 60 1 «Витон» 208-4996 
HIT FPM 8 38 16 60 1 «Витон» 208-4996 
Hyundai EDO 8 55 16 60 6 мес. «Транк-М» 238-0631 
Micron EDO 16 86 8 60 1 «Витон» 208-4996 
Micron EDO 32 172 16 60 1 «Витон» 208-4996 
NPNX EDO 8 42 4 60 1 «Витон» 208-4996 


ASUSTek Р55Т2Р4 ВаБу АТ Р575-—200 MMX, K5, M1 SISA/4PCI 512 155 Nord computers 207-0048 
ASUSTek T2P4 Triton HX P5 75-200 SISA/4PCI Е 256 155 «Транк-М» 238-0631 
Intel MARL ATX P5 75-200 SISA/4PCI 256 130 Nord computers 207-0048 
WILL PSSTU Baby AT P5 75-200 ММХ, K5, M1 5ISA/3PCI 512 375 Nord computers 207-0048 
IWILL P55V2 Baby AT P5 75-200 ММХ, K5, M1 4ISA/4PCl 256 135 Nord computers 207-0048 
Unimport J-656VXC Triton VX P5 75-200 4ISA/3PCI 256 87 «АрмаПлюс» 124-3651 
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в специальном корпусе Slot 1, допускающем установку 
процессора в материнские платы более ранних версий. 
Вариант Deschutes для серверов будет иметь конструк- 
цию корпуса Slot 2, что потребует специальной мате- 
ринской платы. По мнению производителей материн- 
ских плат и компьютерных компонентов, а также VAR- 
реселлеров, подобная стратегия компании Intel ведет к 
чрезмерной стандартизации ПК. 

Intel собирается осенью снизить цены на микропро- 
цессоры Pentium приблизительно на 50 процентов по 
сравнению с началом года. Кроме того, предполага- 
ется незначительное снижение цен на процессоры 
Pentium ММХ и Pentium Il. 


Недорогой процессор MediaGX or 

Cyrix 

Компания Cyrix представила новый процессор 
MediaGX, который, no ее утверждению, не уступает по 
производительности классическому процессору Intel 
Pentium, работающий с той же тактовой частотой. А 
корпорация Compag Computer уже установила процес- 
соры MediaGX в новую линию компьютеров Presario 
2100 стоимостью 999 дол. 

Cyrix заявила, что новый процессор был разработан «с 
нуля». В MediaGX для повышения его производительно- 
сти были включены следующие специальные функции: 
XpressRAM, XpressGraphics и ХргеззАи о. XpressRAM лик- 
видирует разбиение памяти на сегменты, XpressGraphics 
позволяет обрабатывать графику непосредственно на 
процессоре, а XpressAudio служит для получения звука с 
СО-качеством и реализации возможностей платы Sound 
Blaster, для чего используется виртуальная системная 
архитектура (Virtual System Architecture — VSA). 

Архитектура VSA, разработанная Cyrix, заменяет и гра- 
фические, и звуковые платы, которые обычно применя- 
ются в ВМ-совместимых компьютерах. Как заявили пред- 
ставители компании, чем больше операций производит- 
CA самим центральным процессором, тем более эффек- 
тивно работает весь компьютер. Кроме того, ПК с про- 
цессором MediaGX еще и снизить цену компьютера. 

Поставки процессоров MediaGX с тактовой частотой 
120 и 133 МГц уже начались. При поставках партиями 
по 1000 штук их цена составляет 79 и 99 долларов, 
соответственно. 


Дайте мне памяти, 

да побольше, побольше! 

Компания МЕС объявила о завершении работ над мик- 
росхемой синхронного графического ОЗУ (SGRAM), ис- 
пользуемой в компьютерах и игровых приставках. Новая 
микросхема позволяет хранить информацию объемом 16 
мегабит, что вдвое превышает прежние показатели. 

Увеличение емкости позволяет работать в графиче- 
ском режиме, имея 65 тыс. цветов и разрешение стан- 
дарта SXGA (1280х1024 пикселов) или 16,7 млн. цветов 
при ХСА-разрешении (1024х768 пикселов). Микросхема 
имеет также наибольшее из ныне достигнутых 
быстродействие — ее максимальная тактовая частота 
143 МГц. Такое увеличение скорости стало возможным 


благодаря применению 
0,35-микронной литографии. 
Готовые кристаллы упако- 
вываются в корпуса толщи- 
ной всего 1,4 мм, что важ- 
но для использования в пор- 
тативных компьютерах. 

Выпускается две версии 
модуля SGRAM: первая 
рассчитана на сопряжение 
с низковольтными транзи- 
стор-транзисторными логи- 
ческими схемами (Low 
Voltage TTL, LVTTL), a 
вторая — со схемами Stub 
Series Terminated Logic 
(SSTL). LVITL-Bepcusa рабо- 
тает на частотах до 100 
МГц, а SSTL — до 143 МГц. 

Согласно информации 
представителей МЕС, по- 
ставки опытных партий по 
цене 19,45 доллара за шту- 
ку начинаются в апреле, ав 
промышленных объемах — 
в августе. 


Цена на АМО Кб бу- 
дет на 25 процентов 
ниже, чему Intel Реп- 
Чит MMX 

Компания AMD анонсиро- 
вала новое семейство про- 
цессоров Кб, названное Кб- 
PRIl стактовой частотой 166, 
200 и 233 МГц. При закупке 
партии от 1000 штук цены 
составляют: Кб 166 — 210 
долларов за штуку, Кб 
200 — 315 долларов и Кб 
233 — 450 долларов, что на 
25 процентов ниже, чем це- 
ны на процессоры Intel 
Pentium ММХ. 

Независимые эксперты 
считают, что производители 
тщательно подумают, пре- 
жде чем принять предложе- 
ние сэкономить от 50 до 70 
долларов на замене процес- 
copa Intel Ha AMD и получить 
взамен возможные пробле- 
мы. Чтобы привлечь произ- 
водителей, необходимо сни- 
зить цены на 30—40 процен- 
тов по сравнению с ценами 
на продукцию Intel. 

Как стало известно, по 
крайней мере один крупный 
изготовитель РС — компа- 
ния Hewlett-Packard — со- 
бирается использовать 
процессоры АМО Кб в сво- 
их компьютерах Vectra. 


Индустриальный дистрибьютер Seagate Technology 


Как выиграть 
гонку? 

Такой вопрос 
сегодня стоит 
перед сборщиками 
компьютеров 

и системными 
интеграторами. 
Требования к 
производительности 
компьютеров растут 
с каждым днем. 
Идет постоянная 
борьба за 
наивысшую 
производительность, 
и для победы 
недостаточно иметь 
мощный процессор 


СТАНЬТЕ 
ЛИДЕРОМ! и оперативную 


активную память 
большой емкости. 
Что еще требуется, 
чтобы выиграть 
эту гонку? 


SS Seagate 


Наш ответ 

Необходим высокопроизводительный дисковый накопи- 
тель. Используйте новейшие разработки Seagate 
Technology, доступные российским сборщикам и систем- 
ным интеграторам благодаря программе ОБР, которую 
совместно проводят Seagate Technology и ее индустриаль- 
ный дистрибьютор — фирма ASBM. 


Программа DDP предусматривает: 

= специальные льготные цены; 

. широкий спектр продукции; 

. доступ к новейшим технологиям Seagate Technology. 
. авторизацию партнеров 


Фирма АЗВМ предлагает Вам высокопроизводи- 
тельные накопители с интерфейсами Ultra SCSI, Ultra 
Wide SCSI, а также с новейшим интерфейсом Fibre 
Channel (до 100 Мбайт/сек.), среди которых 

* новейшие накопители CHEETAH — первые в мире 
накопители со скоростью вращения 10000 об./мин., что 
обеспечивает рост скорости передачи данных на 40% в 
сравнении с накопителями на 7200 об./мин.; 

® накопители Elite емкостью до 23 Гбайт (наивысшая 
емкость для серийно выпускаемых устройств, низкая 
стоимость в пересчете на 1 Мбайт); 

* популярные накопители Barracuda. 

Мы также предлагаем накопители с интерфейсом Fast АТА-2. 
® Medalist и Medalist Pro емкостью до 6 Гбайт; 

® Marathon для мобильных компьютеров емкостью 

до 2,25 Гбайт, с технологией SafeRite, предотвращающей 
потерю данных вследствие ударов и тряски. 


Ten: (095)742-83-50/51; факс:(095)742-83-52 


= ; С21по25 anpensa xgZem Bac 
DW на стенде №7322 павильон 
«Форум», Экспоцентр 
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24-скоростные дисководы CD-ROM 

На выставке «СеВП», прошедшей в Ганновере (Гер- 
мания), компании Panasonic и Hitachi показали первые 
24-скоростные дисководы CD-ROM. 

Представители Hitachi сказали, что первые партии 
дисководов будут отправлены в США и Европу в на- 
чале апреля, а их предполагаемая стоимость соста- 
вит около 250 долларов. Рапазоп выпустит в прода- 
жу свою версию дисковода тоже в апреле, но только в 
США, ав Европе — на месяц позже. 

И Hitachi, и Panasonic используют для управления 
головкой дисковода технологию постоянной угловой 
скорости (CAV), более привычную в жестких дисках. 
Технология СА\ оптимизирует передачу данных, при- 
чем максимальная скорость достигает 3,6 Мбит/с. 

Модель Panasonic CR-585 оборудована интерфейсом 
IDE/ATAPI, поддерживает все популярные форматы 
CD-ROM иявляется совместимой со стандартом МРС-3. 


Еще один гибрид 

Компания Compaq скоро выпустит новое устройство 
для просмотра Web-cTpaHuyek на простом телевизо- 
ре, которое приближается по своим функциональным 
возможностям к РС, но имеет больший телевизион- 
ный экран. Устройства других производителей, встраи- 
ваемые в обычные телевизоры, страдают от малого 
объема памяти и отсутствия элементов нормального 
компьютера. По мнению компании, покупатели едва 
ли будут просматривать телевизионные программы 
на маленьком экране компьютера с помощью специа- 
лизированных плат. Таким образом, Compaq делает 


ставку на небольшое компьютерное устройство стои- 
мостью не более 500 долларов. 


Acer представляет 

новую продукцию 

Компания Асег представила на выставке «СеВП» не- 
сколько мощных компьютерных систем, такихкак серверы 
AcerAltos 900 Pro и 9000 Pro. Компьютеры оснащены про- 
цессорами Pentium Pro с тактовой частотой 200 МГц и 
кэш-памятью второго уровня емкостью 256 Кбайт. После 
установки соответствующего программного обеспечения 
эти компьютеры можно использовать как для наблюде- 
ния за состоянием сети, так и для удаленной диагностики. 

Кроме того, экспонировалась недорогая (стоимостью 
900 долларов) модель Acer Basic Il, которая пришла на 
смену Acer Basic. Минимальная конфигурация компьюте- 
равключает в себя процессор Intel Pentium 120, 16 Мбайт 
оперативной памяти, жесткий диск объемом 1,2 Гбайт, 
дисковод CD-ROM и предустановленную OC Windows 95. 

Асег также намерена выпустить несколько уст- 
ройств для домашних пользователей, не имеющих 
компьютера: 

— игровая приставка (для детей в возрасте от трех 
до шести лет) AcerKids Player на базе процессора 386SX 
с тактовой частотой 40 МГц стоимостью 199 долларов; 

— сетевой компьютер AcerSmart NC на базе процес- 
сора 5x86. Он предназначен для работы с Интернетом 
и способен автоматически осуществлять некоторые 
операции, например, загружать электронную почту. 
Устройство имеет беспроволочную клавиатуру. Мини- 
мальная стоимость — 499 долларов; 


Бы» BLOCK 


— игровая приставка АсегЕдеп на базе процессора 
x86, которую компания разработала в сотрудничестве с 
японской фирмой Hitachi. AcerEden поставляется с встро- 
енным модемом для доступа к Интернету. Устройство 
также стоит 499 долларов и уже продается на Тайване. 


Лопнут ли фотопузырьки? 

25 марта 

Компания ОтпМем намеревается выпускать новые 
устройства, являющиеся компьютерными аналогами 
всем известных детских стереокартинок. Новая техно- 
логия позволит рассматривать объемные объекты с 
разных точек и перемещаться вокруг них в любом на- 
правлении. Предполагается, что устройства будут не- 
заменимы для презентаций, рекламных компаний, обу- 
чения и виртуальных путешествий. 

Новая технология носит имя «PhotoBubbles» — фото- 
пузырьки и использует шлем виртуальной реальности 
наподобие уже существующих. Для фиксации трехмер- 
ных изображений используется 35-миллиметровая ка- 
мера с объективом типа «рыбий глаз» и специальным 
устройством для поворота камеры вокруг своей оси. 
Причем съемка объекта должна вестись с двух сторон. 

Конкуренты (в лице компаний Apple и Live Picture) 
тоже занимаются разработкой подобных технологий. 
Правда, спрос на подобную продукцию пока невысок, 


& 
< 

Jazz Hipster Corp. JS-300 (3D Sound) 2x80 3 85/100 

Jazz Hipster Corp. JS-520 2x80 2 50/60 

Jazz Hipster Corp. JS-707 2x320 2 103/120 

YS-380 120 активные, БП внутр., BASS 55 


«Теле-Сервис МС» 165-0900 
«Теле-Сервис МС» 165-0900 
«Теле-Сервис МС» 165-0900 
«Транк-М» 238-0631 


Асег 685А 

Matsushita Panasonic CR-583 

Matsushita Panasonic CR-583 

Matsushita Panasonic CR-584 

Wearnes Peripherals CDD-1220 Philips 
Wearnes Peripherals CDD-1620 Philips 


8 90 
8 

8 95 
12 115 
12 127 


160 «Русское поле» 928-4164 
110 «Транк-М» 238-0631 
160 «Русское поле» 928-4164 
150 «Русское поле» 928-4164 
115/125 «Теле-Сервис МС» 165-0900 
140/150 «Теле-Сервис МС» 165-0900 


Aztech Systems Ltd SG Nova 16 Extra Il-3D 
Aztech Systems Ltd SG Waverider 32-3D 
Creative Labs SB 16 Vibra 

Creative Labs SB 16 294 

Creative Labs $B 32 


ISA 35/41 
ISA 64/70 

16 60 

16 75 

32 130 (122) 


«Теле-Сервис MC» 165-0900 
«Теле-Сервис МС» 165-09 00 
«Транк-М» 238-0631 
«Транк-М» 238-0631 
«Транк-М» 238-0631 
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Иультимедив 


но производители возлагают большие надежды на про- 
движение трехмерных картинок на рынок, 


Цифровая фотография 

в OAHO Касание 

2 апреля 

Компании Sony удалось совместить в новом фото- 
аппарате сложнейшую электронику с удивительной про- 
стотой в обращении. 

Модель DSC-F1 имеет разрешение 640x480 (350 тыс. 
точек) и 24-битовую кодировку цвета. В ней примене- 
на разработанная Зопу ПЗС-матрица с прогрессив- 
ным сканированием (CCD), получившая признание на 
рынке видеокамер. 

Оперативная память фотоаппарата имеет объем 4 
Мбайт, что позволяет запоминать 30, 58 или 108 сним- 
ков в зависимости от качества и применения JPEG- 
компрессирования. Предусмотрено три способа пе- 
редачи изображений: через инфракрасный IrDA-nopr; 
через последовательный интерфейс или через видео- 
выход (подключение к телевизору). DSC-F1 работает 
OT перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора или 
от сети переменного тока. Он оснащен жидкокристал- 
лическим дисплеем-видоискателем с обширным ме- 
ню простых и полезных подсказок. 

В заключение приведем технические данные фото- 
аппарата DSC-F1. 

Разрешение: 640х480/350 тыс. точек при глубине цве- 
та 24 бита. 

ЖК-дисплей: 1,8 дюйма, ТЕТ, цветной. 

Компрессирование: JPEG. 

Цифровой интерфейс: RS232C, RS422, IrDA. 

Выходной видеосигнал: PAL. 

Фокусное расстояние: панорамное — от 0,7 м, при 
макросъемке — от 8 до 25 см. 

Выдержка: 1/7,5-1/1000 с. 

Память: 4 Мбайт (flash). 

Количество снимков: 30 (высокое разрешение), 58 
(стандартное разрешение), 108 (экономный режим). 

Габариты и вес: 102x78x41 мм, 280 г. 

Аксессуары в комплекте: литий-ионная батарея LIP- 
10, адаптер переменного тока, последовательный ка- 
бель РС/Мас, видеокабель, программное обеспече- 
ние для загрузки снимков в PC/Mac, ручка-браслет, 
футляр, руководство по эксплуатации. 


Panasonic выпускает 

БУО-проигрыватель 

На выставке «CeBIT» компания Panasonic продемон- 
стрировала О\МО-проигрыватель для воспроизведения 
видеодисков. Устройство называется DVD-2100 и под- 
держивает европейский телевизионный стандарт PAL. 
Приблизительная стоимость DVD-2100 — 823 доллара. 

Компания одной из первых представила на выставке 
дисковод DVD-ROM (модель SR-8581), который имеет 
интерфейс IDE/ATAPI, скорость чтения 1,38 Мбайт/с и 
может работать с дисками DVD и CD-ROM. 

Кроме того, компания показала первый в мире дис- 
ковод CD-ROM с двадцатичетырехкратной скоростью. 
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Panasonic CR-585 переда- 
ет данные со скоростью 
3,6 Мбайт/с и имеет вре- 
мя доступа 85 мс. Ориен- 
тировочно выход СО-при- 
вода намечен на май. 


Sharp наносит 
удар по рынку 
цифровых камер 
Корпорация Sharp разрабо- 
тала сенсорный датчик, ко- 
торый, как уверяют ее спе- 
циалисты, является сегодня 
лучшим в мире. При исполь- 
зовании этого датчика вциф- 
ровых камерах можно полу- 
чать изображения с качест- 


вом, ранее недоступным сис- | 


темам подобного класса. 
По размерам новый дат- 
чик не отличается от сво- 
его предшественника: 1/3 
дюйма (0,85 см), но коли- 


чество пикселов значи- 


тельно увеличено, что и 
дало, естественно, более 
высокое качество изобра- 
жения. Датчик имеет 1,09 
миллионов пикселов, в то 
время как обычные циф- 


ровые камеры имеют от | 
270 до 410 тыс. пикселов. | 


Получаемое изображение 
имеет по горизонтали 
1156, а по вертикали — 866 
точек на дюйм, что впол- 
не подходит для вывода 
изображений с разреше- 
нием ХСА. 

Поставки нового устрой- 
ства [723 НЗ\/НЗ CCD нач- 
нутся в апреле. Его стои- 
мость составляет 121 дол- 
nap, а объем производства 
запланирован на уровне 30 
тыс. штук в месяц. 


Compag и Intel 

работают Had 

стандартами для 

продуктов 

PC Theatre 

Корпорации Compaq 
Computer и Intel объявили о 
том, что совместно с дру- 
гими электронными компа- 
ниями они приступили к вы- 
работке стандартов в облас- 
ти PC Theatre (ПК-театр). В 
категорию под названием 
PC Theatre выделяются про- 
дукты, в которых сливаются 
воедино компьютерные тех- 


PCI SVGA a адапте выл , 
базе процессора CIRRUS”. 


'LOGIC™5446/5480 2/4MB . 
EDO DRAM/SGRAM 
TV TroHep SECAM D/K 


Frame grabber 
входы: RF, VHS, S-VHS 


Проигрыватель MPEG 
файлов и Video-CD 


Дистанционный ИК пульт 


т 


'® Законченное решение 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

|и создания Al) 
Программа р MPEG? 

для редактирования и 

нелинейного монтажа 

|МРЕС файлов 


MPEG-Cut Machine‘ 


Видеоплаты 


| для аппаратного сжатия 
= МРЕС-1/МРЕС-2 в 
реальном р. 

и записи получ 

файлов на д Е 
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РС платы ana домашнего и студийного монтажа видео 
на жестком диске. Компрессия M-JPEG, поток до 6MB/c 


Устройства для автоматического линейного 


AOS 


PEER 


редактирования по компьютерному монтажному листу 
Использование M-JPEG плат нелинейного монтажа 
как дополнительного плейера для проигрывания АМ! 
Компьютерный видеомикшер, встраивание 
видеомикшера в монтажный лист 
wo Plug Ay Play = 
__ SCAN CONVERTER on 
Платы для захвата отдельных 2 
ТВ кадров и последовательностей 
Внешние блоки 
для преобразования 
SVGA-Video и наложения «®&\% 
компьютерной графики 
на видеосигнал 
Титровальные машины на базе РС 
FL, для создания титров 
TOO "CTOHK лтд." 


AWerhtiedia 


ИНН 


нологии и технологии устройств воспроизведения ау- 
дио и видео. В числе других компаний, принимающих 
участие в инициативе по стандартизации PC Theatre Ha- 
ходятся Thomson Consumer Electronics (торговые марки 
RCA, ProScan и GE), Hitachi, Mitsubishi Electric, МЕС, 
Philips (торговая марка Magnavox) и Toshiba. 

Все заинтересованные стороны заявили о своем Ha- 
мерении сотрудничать с комитетами ассоциации Video 
Electronics Standards Association (VESA) в деле состав- 
ления окончательной спецификации стандарта для 
обеспечения совместимости между продуктами раз- 
личных производителей. 

По мнению официальных представителей этих ком- 
паний, с помощью продуктов PC Theatre можно бу- 
дет принимать телепрограммы, воспроизводить 
звукозаписи с псевдостереоэффектом и смотреть 
видеофильмы, записанные на дисках DVD. Кроме 
того, станет возможным программно управлять та- 
кими устройствами, как видеомагнитофоны и про- 
игрыватели компакт-дисков, осуществлять функции 
компьютерной телефонии, передавать по телефон- 
ным каналам цифровую информацию и просматри- 
вать содержимое World Wide Web. Устройства будут 
оснащаться беспроводными клавиатурами и мы- 
шами. Одним из результатов сближения ПК и тех- 
нологий сферы развлечений станут игры с боль- 
шим числом участников. 


Цифровая камера 

31 марта 

Компания Hewlett-Packard, известный производитель 
недорогих цветных принтеров и техники для цифровой 
обработки изображений, ворвалась на рынок цифро- 
вой-фотографической техники. Объявлено о выпуске 
электронной камеры, сканирующего устройства, ра- 
ботающего не только с печатной продукцией, HO ис 
негативами и слайдами, а также цветного принтера, 
печатающего с фотографическим качеством. Новая 
линия продуктов под названием PhotoSmart превратит 
домашний компьютер в лабораторию для полного цикла 
обработки изображений, включая сканирование, циф- 
ровую фотографию и вывод на печать. 

Все изделия работают под управлением программ- 
ного обеспечения корпорации Microsoft, позволяюще- 
го проводить все виды полиграфических работ. 

Хотя Hewlett-Packard неафиширует технологию произ- 
водства новой камеры, уже сейчас ясно, что она не со- 
держит никаких революционных решений. В камере ис- 
пользуется светочувствительная матрица 640х480 и мик- 
росхемы CMOS в качестве запоминающего устройства. 
Изображения фильтруются и хранятся в формате JPEG. 

Конструкция сканера несколько отличается от тра- 
диционной. В частности, он воспринимает три форма- 
та сканируемого изображения. Сканер имеет три лот- 
ка, куда помещаются фотографии, слайды или нега- 
тивы, а также печатная продукция. При сканировании 
слайдов и негативов и в зависимости от их размера 
корректируется разрешающая способность, чем обес- 
печивается разрешение 2400 точек на дюйм. 

Принтер представляет собой дальнейшее развитие 
линии принтеров Немен- 
Packard, предназначенных для 
цветной печати в домашних 
условиях и при использовании 
специальной бумаги позволя- 
ет выводить изображения фо- 
тографического качества. 

Новые продукты НР вступа- 
ют в конкуренцию с изделия- 
ми ряда крупнейших японских 
компаний, включая Olimpus, 
Epson и Sharp, которые пред- 
лагают электронные камеры 
дешевле 1000 долларов. Ка- 
мера от Hewlett-Packard и по 
свойствам, и по цене встанет 
в самом конце списка товаров 
этой группы, но компания де- 
лает ставку на выпуск полной 
линии товаров для цифровой 
обработки изображений, чего 
не удавалось еще ни одному 
из конкурентов. 

Камера будет продаваться за 
460 долларов, а затем, по про- 
гнозам, цена упадет до 400 
долларов. И принтер, и скани- 
рующее устройство будут сто- 
ить менее 600 долларов. Все 
три новых продукта будут рас- 
пространяться через дилер- 
скую сеть Hewlett-Packard. 


Монитор Multiscan W900 — 

расширим горизонты 

3 апреля 

Компания Ми! $сап представила новый монитор 
с 24-дюймовым экраном, который может отобра- 
жать две страницы формата А4 одновременно. Мо- 
нитор Multiscan W900 работает с разрешениями 
вплоть до 1920х1200. Горизонтальное рабочее про- 
странство его экрана на 30 процентов больше, чем 
у стандартного 20-дюймового монитора, причем 
места на столе он занимает столько же. Среди при- 
мененных технических инноваций = переменный 
шаг апертурной решетки: от 0,25 мм в центре до 
0,28 мм в углах, что позволяет поддерживать од- 
нородность параметров широкоформатной картин- 
ки влюбой точке экрана. 

Новая электронная пушка с повышенным содержа- 
нием вольфрама в катоде позволила удвоить интен- 
сивность луча с одновременным уменьшением диа- 
метра светового пятна, в результате чего резко повы- 
сились четкость и фокусировка. 

Благодаря новой технологии фильтрации свечения 
голубого фосфора, яркость повышена на 23, а кон- 
трастность на 10 процентов. Multiscan W900 — нечто 
большее, чем просто монитор Trinitron класса high 
end, это лучший вариант для инженеров САПР, кон- 
структоров, архитекторов, специалистов по видеомон- 
тажу, компьютерной анимации, для всех профессио- 
нальных пользователей, предъявляющих наивысшие 
требования к своим мониторам. 

Монитор соответствует требованиям ТСО'95, MPRII, 
NUTEK, TUV/Rheinland. 

Габариты: 580x500x548 мм, вес 41 кг. 

Интерфейс: DDC 1/2В/2АВ*. 

Видеовходы: Э-образный 15-контактный и 5 BNC. 


Sanyo выпускает четырехдюймо- 
вую версию своего ЖК-дисплея 
повышенной яркости 

3 апреля 

Корпорация Sanyo Electric объявила о завершении 
разработки четырехдюймовой версии своего ЖК-эк- 
рана на тонкопленочных транзисторах (TFT-LCD), по- 
лучившего название Роуз соп (Poly-Si). Это устрой- 
ство обеспечивает повышенную яркость и улучшен- 
ное разрешение по сравнению с обычными ЖК-экра- 
нами благодаря применению нового технологического 
процесса, разработанного специалистами корпораций 
Sanyo и Sony. Массовое производство экранов нача- 
лось в январе текущего года, когда Sanyo наладила 
выпуск двухдюймовой модели. С тех пор они исполь- 
зовались только в цифровых фотокамерах собствен- 
ного производства. 

Руководство компании питает надежды на то, что 
достигнутое увеличение размера экрана позволит до- 
биться его внедрения в производство таких изделий, 
как переносные терминалы информационных систем, 
автомобильные навигационные системы, цифровые 
видеокамеры, миниатюрные телевизоры и другие уст- 
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в 15", размер зерна - 028mm 


и 1024 x 868 ao 81 Tu 


= 1024 x 868 ло 85 Ги 
макс, во 1280 x 1024 


м нЕ 
сетки - 
. 1280x1024 2077 Tu 
макс. ло 1600 x 1280 


025mm 
в 1600 x 1200 ло 76 Tu 
макс. £0 1600 x 1280 


© Coormercreyer 10/95 


renee MM 


ws 1024'x 768 мо 85 Tu ин 


‘макс, лю 1280 x 1024 
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StudioWorks 78D 
DiamondTron® 


= 1024х 768 мо 75 Га 
акс, ло 1280 x 1024 
в Buseosnanason - 135 МГи 
меню 


ПАЛАНТИР TOO СПФ "СКИД" входит в группу компаний "Палантир" : 
С каждым днем — все больше хорошего! 


соблазнительные 


в 15”, размер зерна -0,27mm 


цены. 


ViewSonic 15GS 
= 15”, размер зерна - 0,27mun 
m 1024 x 868 ло 85 Tu 

макс. ло 1280 x 1024 


“| в 17, размер 
= 1280 x 1024 ло 77 Ги 


У нас Вы сами выбираете свой 
монитор, это - настоящий выбор! 


Расчеты производятся в рублях по 
курсу ЦБ+2%. 


ТОО СПФ "СКИД" 
тел./факс: (095)267-92-32 
e-mail: skid@palantir.msk.ru 

107005, Москва, ул. Радио, д. 11, 
стр.2, (1-й подъезд) 

с 10 до 18, суббота с 10 до 17 часов. 


Приведены розничные цены на 
15 ты 1997 г. 
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Studioworks 


14” 0,28 LR NI MPRII 

GOLD STAR 1468 
14° 0,28 LR МО MPRII 

GOLD STAR STUDIO W44M 
15° 0,28 LR МО MPRII 

GOLD STAR STUDIO \/561 
15” 0,28 LR МО MPRII 

GOLD STAR STUDIO WS56M 
17° 0,26 LR NI D MPRII 

GOLD STAR STUDIO W76I 


РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА: 
(095) 234-21-64 (5 линий) 


ОПТОВЫЙ, ДИЛЕРСКИЙ ОТДЕЛ: 
(095) 234-21-65 (5 линий) 


Электронная почта: 
floyd@glasnet.ru - 

для коммерческих вопросов 
fsc@glasnet.ru - 
техническая поддержка 


Н:—— 


ройства, использующие небольшие экраны с высо- 
ким разрешением. 

Разрешение экрана составляет 320х240 (всего 230,4 
тыс. пикселов). В состав экранного модуля включена 
необходимая схемотехника для параллельного RGB- 
сканирования и для переключения направления скани- 
рования с горизонтального на вертикальное. Факуль- 
тативно предлагается система подсветки. 

Поставка опытных партий (по цене 485 долларов за 
штуку) запланирована на август. 


Живые картины 

3 апреля 

Можно ли сделать дисплей таким тонким, чтобы 
его можно было повесить на стену? И таким боль- 
шим, чтобы его можно было смотреть из другого 
конца комнаты? Фантастика? Уже нет. Компания Fujitsu 
выпустила монитор с диагональю 42 дюйма и толщи- 
ной 6 дюймов. Его можно подключить как к компью- 
теру, так и к видеомагнитофону. При разрешении 
852х480 монитор отображает 16,8 миллионов цветов. 
Соотношение сторон экрана — 16:9, этот стандарт 
поддерживается производителями оборудования для 
телевидения высокой четкости и производителями 
видеодисков DVD. 

Некоторые графические адаптеры тоже поддержи- 
вают этот стандарт (можно заказать такой адаптер, 
покупая монитор), хотя если подключить монитор к 
обычному компьютеру, то видимое изображение бу- 
дет иметь привычные пропорции. 

Небольшая толщина монитора обусловлена при- 
менением современной плазменной технологии. Он 
обеспечивает четкое и яркое изображение. В отли- 
чие от мониторов с активной матрицей, изображе- 
ние на плазменном экране хорошо просматривает- 
ся даже под углом 10 градусов к его плоскости. В 
дальнейшем компания собирается улучшить раз- 
решение монитора, хотя это существенно повысит 
его стоимость. На вход можно подавать сигнал стан- 
NTSC, PAL, SECAM, и S-Video. 


дартов 


ADI Corp. ADI Microscan 3V 

ADI Corp. ADI Microscan 4V 15 
ADI Corp. ADI Microscan 5V 17 
Philips 105B 15 
Philips Brilliance 105 15 
Sony 15 100SX 15 
Sony 100SFT 15 
Sony 200SFT 7 
Sony 300SFT 20 
ViewSonic 15GS 15 
ViewSonic 17GS 7 
ViewSonic 17PS п 
ViewSonic PT770 17 
ViewSonic P810 2 


Высококачественный звук обеспечивают два 
двухваттных динамика. 

Конечно, такой монитор вряд ли будет использоваться 
дома, особенно учитывая его стоимость — 14000 долла- 
ров. Однако в корпорациях ему обязательно найдется 
применение. 


Монитор РапаНа* 

Трудно найти монитор, выдающий на экран не ис- 
каженное изображение. Однако есть монитор с со- 
вершенно плоским экраном — РапаНа{ фирмы 
Panasonic. Диагональ монитора 17 дюймов, види- 
мая часть монитора 15,9 дюйма, для получения со- 
вершенно плоского экрана (желающие могут убе- 
диться, приложив линейку) используется система 
двойной динамической фокусировки электронного 
луча, благодаря которой уменьшаются искажения 
по краям экрана и к минимуму сводится искажение 
цвета. Улучшено и сведение лучей. Монитор имеет 
зерно 0,24 мм за счет усовершенствованной конст- 
рукции щелевой маски, которая, к тому же, имеет 
повышенную температурную стабильность. При раз- 
решении 1280х1024 возможно увеличение кадро- 
вой частоты до 76 Гц, поддерживается технология 
plug’n’play, есть меню для настройки параметров 
изображения и режим энергосбережения. Ширина 
полосы пропускания — 135 МГц. Монитор соответ- 
ствует рекомендациям шведской конфедерации 
профсоюзов ТСО ’92. Начало поставок монитора в 
Россию ожидается в апреле месяце. 


Портативный цифровой проектор 

CPJ-D500 

Компания Sony выпустила малогабаритный и лег- 
кий портативный мультимедийный проектор для про- 
ведения презентаций. Создаваемое им 40-дюймо- 
вое изображение идеально подходит для небольших 
групп (до 10 человек). 

Проектор имеет аудио- и видеовходы, разъемы для 
подключения видеокамеры или цифрового фотоап- 
парата Sony, что позволяет демонстрировать видео- 
и фотоматериалы на большом экране. Проектор обес- 
печивает высококачественное изображение от VGA 
до квази SVGA и комплектуется презентационными 
программными утилитами TV-Pro для пользователей 


1024х768 30-64/50-—85 

1280x1024 330 30-64/50-—100 
1280х1024 600 30-64/50-—100 
1280x1024 401 50-110/30-66 
1280x1024 453 50-110/30-66 
1280х1024 473 31-65/50-—160 
1280x1024 546 31-65/50-120 
1280x1024 893 31-65/50-120 
1600х1280 3466 30-107/50-160 
1024х768 385 85 

1280x1024 645 30-69/50—161 
1600х1280 785 30-82/50-—160 
1600х1280 850 24-82/50—130 
1600x1280 1675 30-92/50-130 


ПК. Он в состоянии воспринимать стереофонический 
звук и имеет выходы на внешние акустические сис- 
темы. Параметры картинки легко настраиваются при 
помощи экранного меню. 

Технические характеристики. 

Матрица: 1,3 дюйма, 
(640x480xRGB). 

Линза: F1,8 

Лампа: 12 В, 80 Вт, metal halide. 

Размер изображения: 40-100 дюймов/100-250 см. 

Видеовход (PAL или NTSC): композитный (RCA), S- 
Video. 

Аудиовход: аудио (RCA). 

Аудиовыход: на наушники (Stereo Mini). 

Входные сигналы: УбА-текст 640x480/70 Гц, VGA 
640x480/60 Гц, VGA 640х480/70 Гц, VGA 640x480/72 Гц, 
VGA 640x480/75 Гц, Macintosh 13” Quasi SVGA 800x600/ 
56 Гц, Quasi SVGA 800x600/60 Гц. 

Габариты и вес: 90x210x297 мм, 3,4 кг. 

Аксессуары: запасной губчатый фильтр (x3), фут- 
JAP для переноски и презентационное ПО TV-Pro 
версии 1.2. 


921,6 тыс. точек 


CLR VisionPro 17 

Фирма CompuLink Research выпустила новый мо- 
нитор CLR VisionPro 17. Монитор имеет диагональ 
трубки 17 дюймов, видимая часть которой составля- 
ет 15,7 дюйма. Плоский экран покрыт антистатиче- 
ским и антибликовым покрытием, имеет размер точ- 
ки 0,28 мм; а также теневую маску из инвара. Гори- 
зонтальная частота сканирования — от 30 до 70 кГц, 
вертикальная частота — от 50 до 150 кГц. Полоса 
пропускания — свыше 85 МГц. При включении мони- 
тора автоматически запускается программа само- 
тестирования. 

Максимально возможный размер изображения 
составляет 320 мм по горизонтали и 239 мм по 
вертикали. Максимальное разрешение: 1280х1024 
при 65 Гц, рекомендованный режим 1024х768 при 
85 Гц. Монитор оснащен устройством размагничи- 
вания, а также функцией управления цветовой тем- 
пературой и вращения изображения. Усовершен- 
ствован контроль потребления электроэнергии, пол- 
ностью соответствующий требованиям VESA DPMS 
& NUTEK. 


0,28 1 «Русское поле» 928-4164 
0,28 1 «Русское поле» 928-4164 
0,26 1 «Русское поле» 928-4164 
0,28 1 «Авета» 270-2295 
0,28 1 «Авета» 270-2295 
0,25 1 «АрмаПлюс» 124-3651 
0,25 1 LS.M. 113-7655 
0,25 1 LSM, 113-7655 
0,25 1 LS.M. 113-7655 
0,27 3 «Д-Факто» 235-0002 
0,27 3 «Д-Факто» 235-0002 
0,25 3 «Д-Факто» 235-0002 
0,25 3 «Д-Факто» 235-0002 
0,25 3 «Д-Факто» 235-0002 
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CLR Vision Pro 17 отвечает спецификации plug’n’play 
и совместим со стандартами VESA DDC1/2B. Допол- 
нительно возможно подключение по каналу USB. 


Плоский экран 

Компания Siemens Nixdorf представила создан- 
ный на основе новейших технологий эргономичный 
монитор с плоским экраном MCF 3501T, предна- 
значенный для использования с ПК. По заявлению 
производителя, этот монитор обеспечивает наи- 
меньшие искажения и выводит высококачествен- 
ное не мерцающее изображение. Глубина монито- 
ра с экраном в 13,8 дюйма в четыре раза меньше, 
чем у аналогов с электронно-лучевой трубкой, что 
позволяет обеспечить удобство пользователю в ог- 
раниченном пространстве. Согласно информации 
Siemens, сокращение габаритов монитора сказа- 
лось также и на его весе, который, как утверждает- 
ся, меньше веса обычного монитора на ЭЛТ при- 
мерно на 25%. 

Для повышения четкости изображения в мониторе 
применена технология тонкопленочных транзисторов 
(ТЕТ), которая позволила уменьшить зерно экрана до 
0,273 мм и реализовать разрешение 1024х768 пиксе- 
лов с 16,7 млн. цветов. 

Важным дополнением к высокому качеству изобра- 
жения является встроенный аппаратный интерфейс, раз- 
работанный специалистами корпорации Silicon Image, 
исключающий допуски, которые присутствуют в интер- 
фейсах, применяемых с традиционными аналоговыми 
мониторами. Угол обзора составляет +/— 30 градусов 
по вертикали и +/— 60 градусов по горизонтали. 


Торнадо сметет вас 

потоком четкости и цвета 

3 апреля 

Копорация Hitachi выпустила 19-дюймовый мо- 
нитор CM751ET, оснащенный новой электронной 
пушкой Tornado, благодаря чему он обладает не- 
обычайно высокой контрастностью и четкостью. 
Диаметр луча этой удивительной электронной пуш- 
ки на 30% меньше, чем у обычной, а это дает боль- 
шой выигрыш в фокусировке лучей. Монитор осна- 
щен специально разработанной Hitachi теневой мас- 
кой, и благодаря новой технологии и зерну размером 
0,22 мм он обладает непревзойденной яркостью и 
насыщенностью цвета. CM/751ET создан по 
технологии аналогичной технологии Trinitron и имеет 
частоту кадров 75 Гц при разрешении 1600х1200; и 
85 Гц при 1280x1024. 

CM751ET удовлетворяет всем международным 
стандартам безопасности и энергопотребления, 
включая TCO’95 Energy Star, VESA DPMS, VESA DDC 
1/2B и ТИМ Ergonomie, и стандартам безопасности 
Европейского сообщества. Монитор потребляет 125 
Вт. Покрытие монитора антистатично и не отбра- 
сывает бликов. CM751ET удобен и тем, что зани- 
мает на столе места не больше, чем стандартный 
17-дюймовый монитор; он достаточно легок, весит 
всего 27 кг, прост в установке, так как поддержива- 
ет стандарт plug’n’play и снабжен экранным меню 
настройки. 

Массовый выпуск монитора CM751ET с электронной 
пушкой Тогпадо запланирован на апрель 1997 года. 


Сортируети 
упаковывает сам 
Если y вас лазерный прин- 


ЧИНОМ 


Только для тех, кто экономит свои деньги и время! 
CLAREWOnT GROoOouUPpP 
предлагает с бесплатной доставкой по Москве 


тер Optra N компании Lex- 
mark International, эта но- 
BOCTb, безусловно, для 
вас. Компания сообщает о 
выпуске сортировщика и 
степлера Optra N Finisher 
для принтера Optra М. 

Сортирующее устройст- 
во имеет три приемных 
лотка общей емкостью до 
2000 листов (600+700+ 
+700). Сшивание скрепка- 
ми (степлер) возможно в 
каждом приемном лотке сортировщика (в отличие 
от сортировщика для НР LJ 5Si, где больше прием- 
ных лотков, но сшивание производится только в од- 
ном из них). Возможно сшивание листов формата 
АЗ (НР обеспечивает сшивание только листов фор- 
мата А4). Степлер прошивает от 2 до 20 листов плот- 
ностью 75—80 г/кв. м. При использовании более 
плотной или, наоборот, более легкой бумаги, коли- 
чество сшиваемых листов соответственно умень- 
шается или увеличивается. После установки сорти- 
ровщика общая емкость приемных устройств прин- 
тера составляет 2500 листов. Степлер работает со 
всеми форматами бумаги (A4, А5, B4, Bd, АЗ, Letter, 
Legal, Executive, 11х17 т и др.). 

Что особенно удобно, степлер может изменять ме- 
сто, где листы сшиваются скрепкой, по вашему выбо- 


Дискеты, 


Наши цены на 19-20% ниже тех, 
по которым Вы привыкли покупать! 
Предусмотрена система скидок! 
Расчет как наличный, так и б/н 


ЕТовый Арбат, 21 


за 24 часа расходные материалы 


Оригинальные картриджи к лазерным, струйным и 
матричным принтерам; тонеры, чернила; 
д-ты Zip, Jaz, 
Расходные материалы для копировальных ann., 
прозрачные пленки, кассеты для стримеров 


CD-R диски, магнитооптика; 


191-9343 


предшественников. В моделях Enhanced HP Color 
LaserJet 5 и 5M применены новые конструктивные ре- 
шения, а также новые драйверы, что позволяет повы- 
сить скорость печати растровых изображений, в том 
числе чертежей и фотографий, копируемых из Internet. 
К принтерам прилагается CD-ROM с приложениями 
для цветной печати в бизнес-документах и сборник 
рекомендаций по настройке цветов. 

Стоимость Enhanced Color LaserJet 5 — 3999 долла- 
pos, a Enhanced Color LaserJet 5M — 5199 долларов. 


Распечатки с качеством почтовых 

открыток 

Цветной цифровой принтер Sony DPP-M55 — иде- 
альный напарник для вашей цифровой фотокамеры 
DSC-F1. За считанные минуты вы сможете получить 


ру: верхний левый угол, 
верхний край листа, или по 
боковой стороне. 

При печати нескольких 
многостраничных доку- 
ментов очень полезной бу- 
дет функция сдвига пер- 
вой страницы документа в 
выходном лотке Finisher 
дополнительно на 43 мм по 
отношению к остальным 
страницам. 

Предполагаемая цена 
для конечного пользовате- 
ля составит около 2000 
долларов. Таким образом, 
модель представленная 
компанией Lexmark, соста- 
вит достойную конкуренцию 
машинам НР. 


Hewlett-Packard 

представляет 

новые цветные 

принтеры 

4 апреля 

Компания Немен- 
Packard представила но- 
вую линию цветных лазер- 
ных принтеров, которые 
будут как минимум на 30 
процентов дешевле своих 


ИНФОРМАЦИОННО-ИНЖЕНЕРНАЯ ФИРМА "+Ko" 


дилер фирм OKI Japan, KMP Germany, Leamark, дистрибыютор NewGen USA, Office 21 England 


ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО ОФИСА 
Тонеры, картриджи, чернила, ленты, 
дискеты и многое другое 


еп 


Уникальный краситель 
для всех видов принтеров 


Любые принтеры Lexmark: 


Color Jetprinter 1020(RUS) 182 


Oki: 
ОКраде 4м = 315$ 


OkiOL610e 565$ 
OkiOL600e 465$ 


Компьютеры, Цветные сканеры для профессоналов 
Бесплатные консультации 


Color Jetprinter 2030 
Color Jetprinter 2050 
Color Jetprinter 2070 


265 
315 
405 


НАКОПИТЕЛЬНАЯ & 
СИСТЕМА СКИДОК УСЛОВИЯ 
10 40% ДЛЯ ДИЛЕРОВ 


Наши телефоны: (095) 284-1293, 284-1258 с 11” до 18” 


СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
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снимки с мягкими, естественными цветами и фото- 
графическим качеством. 

В модели ОРР-М55 использована передовая тех- 
нология сублимации красителя, которая, как прави- 
ло, не применяется в настольных принтерах. Тер- 
мальная головка нагревает краситель на ленте, соз- 
дающей отпечаток при помощи ролика, при этом цве- 
та смешиваются естественно, образуя плавные пе- 
реходы без белых промежутков. Получаемый при 
этом результат резко отличается от зернистых изо- 
бражений, производимых большинством струйных 
принтеров, которые выпрыскивают чернила на бу- 
магу дискретными дозами. Технология сублимации 
красителя идеальна для вывода цифровых фотогра- 
фий, картинок, записанных Ha CD-ROM, или скани- 
рованных изображений. Этот принтер идеально ра- 
ботает с цифровым фотоаппаратом DSC-F1, благо- 
даря наличию в них совместимого инфракрасного 
интерфейса, позволяющего передавать снимки с фо- 
тоаппарата непосредственно на принтер, минуя ка- 
бельные соединения и без подключения к компью- 
теру. Распечатка одного цветного снимка формата 
Аб занимает приблизительно 70 секунд при разре- 
шении 144 точки на дюйм, но это время не включает 
в себя затраты на передачу данных. 16 миллионов 
цветов более чем достаточно для печати снимков с 
качеством почтовых открыток. В довершение ко все- 
му принтер будет работать как под Windows 95, так и 
Macintosh. Подключается принтер либо через стан- 
дартный LPT-nopr, либо через интерфейс RS422/Local 
Talk, либо через все более завоевывающий попу- 
лярность инфракрасный порт IrDA. Размер получаю- 
щегося снимка: 85x113 мм. Вес принтера 2,5 кг, 
размеры 274x66x242 мм. 

В комплекте также поставляются: драйвер принтера 
для Windows 95/Macintosh, прикладное программное 
обеспечение для Windows 95/Macintosh, запасной кар- 
тридхж и 25 листов фотобумаги. 


Нужны цветные майки? 

Покупайте принтер 

8 апреля 

Компании Citizen и Canon представили технологии 
печати на ткани при помощи специальной пленки, с 
которой картинка переводится на ткань с помощью утю- 
га. Принтеры Citizen Printiva 1700 (формат A4), печа- 
тающие по технологии MicroDry, имеют максимальное 
разрешение для цветной печати 600х600 при скорости 
печати 1 стр./мин., а для черно-белой — 1200x600 при 
скорости печати 5 стр./мин. Эти принтеры обеспечи- 
ваются картриджами с влагостойкой и металлизиро- 
ванной (золотой, серебряной, голубой и красной) крас- 
кой. Компания Canon представила свой принтер В.С- 
4200, работающий по технологии ВиБЫе/е! Inc. Он да- 
ет максимальное разрешение 720х360 при скорости 
черно-белой печати 4,5 стр./мин. и 0,8 стр./мин. при 
цветной. Отличительной чертой этой марки принтеров 
является возможность печати на любой бумаге. Пре- 
дусмотрен картридж для фотореалистичной печати. 
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Epson выпускает 

принтеры 

сразрешением 

600 dpi 

Компания Epson America 
представила два новых ла- 
зерных принтера с разре- 
шением 600 точек на 
дюйм — это модели EPL- 
№1200 и EPL-N2000. 

Первый из них отлича- 
ется высоким быстро- 
действием — скорость пе- 
чати составляет двена- 
дцать страниц в минуту. 
Принтер оснащен 6 Мбайт 
памяти с возможностью расширения до 64 Мбайт и 
имеет разъем для подключения к сети Ethernet. Вто- 
рой принтер обладает еще более высокой скоро- 
стью печати — 20 страниц в минуту. Он оснащен 
памятью объемом 4 Мбайт, которая может быть 
расширена до 68 Мбайт, и встроенным многопрото- 
кольным принт-сервером Ethernet для подключения 
к крупным сетям. 

Цена модели EPL-N1200 — 1099 долларов, а EPL- 
№2000 — 1899 долларов. 


Сканер на ладони 

Карманное сканирующее устройство от компании 
Logitech под названием ScanMan Color 2000 способ- 
но сканировать в цвете, сохраняя 16,8 миллионов 
оттенков. Сканирование производится в несколько 
проходов, причем «склеи- 
вать» полученные изобра- 
жения удается практически 
без «шва». Полоса скани- 


обеспечения, которая длится около пяти минут, можно 
приступать к работе. Сканирование страницы цветного 
изображения занимает около 30 секунд. 

Таким образом, для домашнего пользователя, ко- 
торый сканирует фотографии и не занимается изда- 
тельской деятельностью, это изделие будет удачной 
покупкой, учитывая, что ее стоимость составляет всего 
129 долларов. 


Новости с «CeBIT’97» 

8 апреля 

Компания Seiko Epson представила на выставке 
новую линейку принтеров, работающих на основе 
пьезотехнологии. Модели Epson Stylus Color 1520, 
Epson Stylus Color 800 и Epson Stylus Color 600 (все 
принтеры — формата A4) имеют разрешение 1400x720 


PRIN ET 


рования составляет 4 дюй- 
ма при разрешающей спо- 
собности 400x800 и четким 
воспроизведением цветов 
и полутонов. 

Сочетание сканера Scan- 
Man с пакетом Adobe Photo 
Deluxe образует привлека- 
тельную комбинацию для 
неопытных пользователей, 
так как легкость установки 
и обучающая программа с 
интерактивной справкой 
легко помогут решить воз- 
никающие проблемы. Воз- 
можность легко менять 
цветовую гамму, вырезать 
и модифицировать части 
отсканированного изобра- 
жения, а также наличие 
системы распознавания 
Xerox TextBridge OCR по- 
зволит без труда перевес- 
ти документы в электрон- 
НЫЙ ВИД. 

Сканер подключается к па- 
раллельному порту, и после 
установки программного 


LEXM \ВК 


Струйные с 

Color Jetprinter 1620, (RUS) 187/180 

300*600dpi, Зс/м- /6., до 2- een 

Color Jetprinter 2030 Figs: 
300*600dpi, 3c/m-4/6., до 2-4м/с-цв, 2 к 

Color Jetprinter 2050 “ ‘330/304 

600dpi, 5с/м-ч/б., 1с/м-цв, два карт 

Color Jetprinter 2070 

600dpi, 7с/м-ч/б.; 1-2с/м-цв, два ка 

Color JetPrinter 4079 Plus 4100/3793 

S60dpi, АЗ, 3c/m-4/6, 1с/м-цв, 4 карт., PostScript и т.д. _ 


пт 


=) 


Лазерные принтеры 


OPTRA Е (Flash) " 

600dpi, бс/м, 1M6;RCLS 

OPTRA Ep 2 
600dpi, 6c/m, 2Мб, PCL5, PostScript 
OPTRA R+ 

1200dpi, 16c/m, 4/64M6, PCL5, PostScript, 2 сет 
OPTRA N 
ow opie АЗ, 4/64Мб, PCL5, Pos' м 


1073/992 
1630/1 


olla 12c/m-4/6, Зс/м-цв, 8Mb, PostScript, 2 сет.разъема 


CARE. 


Авторизированный диллер Lexmark International 
Азовская 6 корп. 3 офис 702 тел. 310-0710 


dpi. Надо заметить, что такого разрешения не пред- 
ложила ни одна из выставлявшихся на «Се Те» 
фирм. При этом скорость составила для черно-бе- 
лой печати 8 страниц в минуту, а для цветной печа- 
ти — 7. Правда, у модели Color 600 скорость печати 
несколько ниже: 6 и 4 стр./мин., соответственно. К 
принтерам прилагаются драйверы под Windows 3.1, 


ВН 


Windows 95, DOS, AutoCAD и Macintosh. У модели 
Stylus Color 400 разрешение составляет 720x720 dpi, 
а скорость печати — 4 и 3 CTp./MUH., соответственно. 
Для этой модели предлагаются драйверы только для 
Windows 3.1 и Windows 95. В комплекте с моделями 
400-и 600 прилагается CD-ROM «Creative Design 
Pack». Новый лазерный принтер Epson EPL N-2000 
(формат A3+) поставляет- 


картриджи НР 92291А и НР C3900A. Эти картриджи 
используются в принтерах Hewlett-Packard LaserJet 
1151, 4Si и 451 MX, LaserJet 4\ и 4MV. Новая цена 


=e 
He надо eXaTb в Москву аа ВЕ ся с объемом памяти 4 ме- картриджа НР 92291А составит около 150 долла- 
Доставка спец.почтой по Росси и СНГ. == Ё8 “i и 
У нас всть все для нормальной работы пользователя компьютер! 5% вЕ габайта, расширяемой до ров, а цена НР C3900A — около 185 долларов. Ме- 
а ини a с Е au 68 мегабайт, и имеет CKO-  сяцем раньше было объявлено о повышении емко- 
g клавиа: bl, мыши, джойстики, мультимедиа, компл I. a oc С 
/ mein tapes рр НЕ: ЕЕ g| Рость печати 20 стр./мин. сти этих картриджей. Оба картриджа дают высокое 
К. bl eiga sas ia i Е 
SX86-133(P-90)8/1.3/144/PCI 688 ye. P-I008/1.3GB/144/PCI уе ЗЕЕ ва Устройство работает вязы- качество печати, четкие линии и точное отображе 
| P-133/8/1.3GB/1.44/PCI 822 уе. Цены включают монитор 0.28LR Е = ВЕВ5 ke EpsonScript Level 2. Pe- ние полутонов. 
ga - нижение цены на расходные материалы влечет 
CD ROM Panasonic 8х/12х 106/125 уе. Колонки активные or dye. yl 2 = == Е: сурс печати — до 75000 С и цены на расход ри 
Звуковая карта от a уе. Мик/наушники oT 3.5/0.9 уе. = В 5 Ра <  страницв месяц. за собой общее снижение постраничной стоимости 
р РЕНИ Ея печати до 1,47 цента за страницу при использова- 
Pentium or 81 yee. 486 SYS PCI 25, 1P, FDC+HDC 64 уе. | & 2 EE Сделаем печать нии НР 92291А, а при использовании картриджа НР 
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Pilot L_16,5 уе. SURGE PROTECTOR 9 уе. — ТЕМО-5 15,5 у.е. SESS | на десять процентов eH Ha  довую экономию в 1200 долларов. 


Hewlett-Packard LaserJet 5 лазерный 2-10 600x1200 5190 опционально опционально 20000 «Д-Факто» 235-0002 
Hewlett-Packard — LaserJet SN лазерный 12 600 1750 опционально Е 4000 «Д-Факто» 235-0002 
Hewlett-Packard LaserJet 6MP лазерный 8 600 1125 + опционально 3000 «Д-Факто» 235-0002 
Hewlett-Packard DeskJet 690 струйный 4 600 315 - - 512 «Д-Факто» 235-0002 
Lexmark Jetprinter 1020 струйный, цв. 3 600х300 185 - = - $ «ИИФ-+К» 284-1293 
Lexmark Jetprinter 1020 струйный, цв. 4 600х300 195 - = 28 1 «Рост-А» 334-9461 
Lexmark/IBM Jetprinter 1020 струйный 1 300 200 - - 24 1 «Русское поле» 928-4164 
Lexmark/IBM Jetprinter 2030 струйный 3 600 285 - = 1 «Русское поле» 928-4164 
Lexmark Jetprinter 2030 струйный, цв. 3 600х300 265 — - - 3 «ИИФ-+К» 284-1293 
Lexmark Jetprinter 2030 струйный, цв. 3 600х300 265 — - 28 1 «Рост-А» 334-9461 
Lexmark/IBM Jetprinter 2050 струйный 6 600 345 - - 1 «Русское поле» 928-4164 
Lexmark Jetprinter 2050 струйный, цв. 5 600х600 315 - - - 3 «ИИФ-+К 284-1293 
Lexmark Jetprinter 2050 струйный, цв. 5 600х600 310 = = 28 1 «Poct-A» 334-9461 
Lexmark/IBM _Jetprinter 2070 струйный 6 600 440 - - 1 «Русское поле» 928-4164 
Lexmark Jetprinter 2070 струйный, цв. 7 600х600 405 - = = 3 «ИИФ+К 284-1293 
Lexmark/IBM Optra E лазерный 6 600 475 = = 4 «Русское поле» 928-4164 
ок ОКРаде АМ лазерный 4 600 315 - _ - 1 «ИИФ-К» 284-1293 
OKI OKIPage 4W лазерный 4 600 315 - - 128 1 «Рост-А» 334-9461 
OKI OL610ex лазерный 6 600 560 + - 2048 1 «ИИФ-+К» 284-1293 
OK OL 600ex лазерный 6 600 460 - = 1024 1 «Рост-А» 334-9461 


Genius ColorPage for Office — планшетный 230 1200 24 16,7M «Транк-М» 238-0631 
Genius ColorPage-CS планшетный 390 4800 100M «Транк-М» 238-0631 
Genius ColorPage-HR2 планшетный 610 9600 «Транк-М» 238-0631 
Hewlett-Packard ScanJet 5P планшетный 420 300 opt., 1200 8 16,7M 0,25 1 «Д-Факто» 235-0002 
Mustek Page 630 ЛИСТОВОЙ 170 300 256 1 «Русское поле» 928-4164 
Mustek Page Easy Color листовой 195 300 24 256 1 «Русское поле» 928-4164 
Mustek Paragon 600 II планшетный 287 600 24 256 2 «Русское поле» 928-4164 
Mustek Paragon 600 II SP планшетный 288 300x600 opt. 24 16,7M 1 «Авета» 270-2295 
Mustek Paragon 600 Il SP планшетный 290 300x600 optical 24 16,7M 1 «HT» 193-8261 
Mustek Prinscan ручной 115 400 24 256 | «Русское поле» 928-4164 
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Модемы от USRobotics 

тоже не безгрешны 

Вгонке за скоростями прохождения данных по теле- 
фонным линиям нет компромиссов, и теперь новые 
скоростные (56 Кбит/с) модемы знаменитого произво- 
дителя USRobotics несовместимы с новыми и столь же 


скоростными модемами, основанными на чипсете 
Rockwell. К сожалению, пока не принят новый 
стандарт (или пока одна технология не вы- 
теснит другую), пользователи смогут соеди- 
няться на высокой скорости только при ис- 
пользовании модемов от одного производи- 
теля, в противном случае обмен данными бу- 
дет происходить со скоростью 33,6 Кбит/с. 

Но частичная несовместимость модемов — 
еще не самое плохое, что может ожидать 
пользователя. Гораздо хуже, что возникают 
проблемы при совместном использовании мо- 
дема Winmodem USRobotics со звуковой платой 
SoundBlaster 32 Creative Labs и восьмискоростными дис- 
ководами CD-ROM этой же компании. Компания Creative 
Labs тоже утверждала, что эти продукты несовместимы. 
Как сообщает компания USRobotics, проблема заключа- 
етсяв 005-утилите plug-and-play компании Creative Labs, 
которая пытается работать на уровне 00$ и не может 
интерпретировать контрольные суммы Winmodem. (Этот 
модем не работает с 0О$-программами, а функциони- 
рует только под управлением Windows — отсюда назва- 
ние.) Если у вас стоит вышеупомянутое оборудование и 
возникли проблемы, то, следуя совету журнала 
«Newsbyte», загрузите из Internet свежие драйверы c Web- 
странички Creative Labs (драйвер имеет номер 1.06), за- 
тем удалите драйверы модема и модемное программ- 
ное обеспечение программой uninstall, после чего проин- 
сталлируйте сначала драйверы звуковой карты и CD- 
ВОМ, а затем драйверы и ПО для модема. 


Кто же будет лидером в 2000 году? 

Спрос на быстрый доступ ко всем видам информации 
ик Internet, включая видеоинформацию, рождает повы- 
шенную конкуренцию на рынке предоставления инфор- 
мационных услуг. Особенно остро стоит вопрос повы- 
шения производительности каналов связи. Различные 
технологии претендуют на звание ведущих: XDSL, ISDN, 
ASDL, модемы с пропускной способностью 56 Кбит/с, 
кабельные модемы и спутниковая связь. 

Анализ рынка, проведенный фирмой Jupiter 
Communication, показывает, что 50% домашних поль- 
зователей в СШАк 1998 году будет использовать но- 
вые модемы, основанные на 56-килобитной аналого- 
вой технологии. В том же отчете говорится, что ка- 
бельные модемы и ASDL не станут ведущими техно- 
логиями на рынке к 2000 году ввиду высокой стоимо- 
сти и сложной установки при отсутствии гибкости. 

Согласно результатам анализа, новая технология пе- 
редачи данных со скоростью 56 Кбит/с является един- 
ственно жизнеспособной и рентабельной для потреби- 
телей в течение следующих нескольких лет. Прогноз 
предсказывает повышение на рынке доли модемов, 


построенных по новой технологии, с вероятностью от 
0% в 1996 году до 60% в 1999 и 65% — к 2000 году. 

Технология передачи данных со скоростью 33,6 Кбит/с, 
являющаяся сегодня наиболее массовой, выйдет на 
пик популярности к концу 1997 года и займет 53,6% 
рынка, затем к 2000 году произойдет спад, и объем 
продаж упадет до 12,2%. Технологии ISDN, ASDL, спут- 
никовая связь и кабельные модемы к 2000 году не 
стануг лидерами продаж. 


Снижение цен на модемы MultiTech 
31 марта 

Корпорация Ми! - 
Tech, основной дея- 
тельностью которой 
является производ- 
ство профессио- 
нальных модемов и 
сложного сетевого 
оборудования, рас- 
ширила линию поль- 
зовательских моде- 
мов, атакже разра- 
ботала специальную программу для некоторых своих 
российских партнеров, согласно которой цены на моде- 
мы серии ZDX будут снижены на 20%. Модемы этой 
марки отличаются высокой надежностью и имеют ши- 
рокий температурный режим, благодаря чему могут ос- 
таваться очень длительное время во включенном со- 
стоянии. Поэтому их можно использовать не только 
дома, где не требуется продолжительная работа, но ив 
офисах. Что особенно важно: в Условиях «качества» на- 
ших телефонных сетей и достаточно распространившей- 
ся в последнее время установки блоков АВУ (аппарату- 
ра высокочастотного уплотнения), позволяющей уста- 
навливать новые телефонные номера не проводя до- 
полнительных кабелей, в модемах MultiTech осуществ- 
ляется коррекция сдвига частот для эхокомпенсаторов 
дальнего эха, без чего качественная работа модемов 
на таких линиях невозможна. Кроме того, в этих моде- 
мах предусмотрены программная регулировка уровня 
передачи данных и программное изменение скорости 
работы при изменении качества канала. (Чем-чем, а 
изменением качества наши телефонные линии грешат 
очень часто.) Некоторые новые модели серии ZDX/ZVX 
имеют внутримодемную программу, которая позволяет 
осуществлять мониторинг сеанса связи с выводом па- 
раметров связи на дисплей компьютера, что дает воз- 
можность оценки и изменения параметров конкретного 
канала и сеанса связи, а это — большой плюс для рос- 
сийского пользователя. 


Замена процессора находу 

Компания ChatCom анонсировала серверный модуль 
класса Pentium Pro для своего семейства продуктов 
ChatExpress, базирующихся на процессорах Pentium и 486. 

Если раньше замена оборудования без перезагруз- 
ки машины касалась только жестких дисков и стала 
уже одним из непременных атрибутов любой сервер- 
ной платформы, то теперь такие возможности значи- 
тельно расширились. 

По словам представителей ChatCom, компания ве- 
дет разработку отказоустойчивой, допускающей «го- 
рячую» замену компонентов платформы сервера при- 


Немного 
о сетях 


Наталья Толкунова. 


Сегодня практически в каждой, даже очень не- 
большой фирме есть несколько персональных ком- 
пьютеров. Но согласитесь, что оборудовать эти 
машины всем, что может быть нужно для работы, 
довольно дорого. И тогда возникает вопрос: мож- 
но ли всем сотрудникам пользоваться одним прин- 
тером, не перетаскивая его с места на место, при- 
нимать и отправлять факсы, имея один факс-мо- 
дем на всех, и как это сделать? Ответ прост. Надо 
связать эти компьютеры между собой, и тогда все 
вспомогательные ресурсы станут общими. Ины- 
ми словами, создать компьютерную сеть. Но сети 
бывают разные. Я попытаюсь сравнить два прин- 
ципиально разных решения — одноранговую сеть 
и сеть с выделенным сервером. 

Одноранговая сеть. Обычно в такую сеть соеди- 
няют компьютеры, находящиеся в одной комнате. 
Как правило, ее основная задача состоит в обес- 
печении доступности периферийных устройств лю- 
бому пользователю сети. Каждый компьютер в та- 
кой сети — одновременно и «клиент», и «сервер». 
Она довольно удобна и позволяет не только сэко- 
номить на покупке дорогого оборудования, но и 
обеспечить некий примитивный документооборот 
в вашей фирме. То есть вы сможете передавать 
друг другу информацию, не пользуясь дискетами, 
работать по очереди с одним и тем же докумен- 
том и, как я уже говорила, вместе пользоваться 
принтером, факс-модемом и пр. 

Но сеть такого рода имеет и свои недостатки. Я 
бы назвала этот вариант сети «домашним», по- 
скольку уровень защиты информации в ней весь- 
ма невысок (я имею в виду не только защиту от 
разного рода сбоев, но и защиту от несанкциони- 
рованного доступа). Чтобы полноценно работать, 
вы будете вынуждены иногда садиться за компь- 
ютер соседа, или наоборот. Таким образом, ника- 
ких тайн друг от друга вы иметь не можете. Сле- 
довательно, ваш секретарь всегда сможет узнать, 
сколько денег на вашем счету и с каким догово- 
ром вы работали до полуночи. Проще говоря, ес- 
ли вы абсолютно доверяете вашим сотрудникам, 
а информация, находящаяся на вашем диске, не 
представляется вам ценной, смело ставьте одно- 
ранговую сеть. 

Сеть с выделенным сервером — другое дело. За- 
щита информации в такой сети предусмотрена 
обязательно — начиная от сбоев электропитания и 
заканчивая поломкой диска на сервере. Работая в 
одноранговой сети, вы не можете быть уверены, 
что, например, завтра не выйдет из строя жесткий 
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диск и все ваши файлы не исчезнут вместе с ним. 
Сервер же обычно имеет как минимум два совер- 
шенно одинаковых диска, и операционная система 
записывает информацию одновременно на оба дис- 
ка. Благодаря этому, в случае выхода из строя 
одного диска ваши файлы благополучно останут- 
ся на другом. 

Кроме того, сервер имеет еще и систему ре- 
зервного копирования — обычно это стример, на 
который регулярно (как правило, не реже чем раз в 
неделю) переписывается все содержимое диска. 
Но и это еще не все. Никто посторонний не сможет 
просмотреть ваши файлы, если вы этого не поже- 
лаете. Ваш сервер не позволит этого человеку, не 
знающему пароля. Информацию можно защитить 
и внутри вашей фирмы. Достаточно правильно на- 
строить сервер, который позволит вам скрыть дан- 
ные от посторонних глаз и постарается уберечь их 
всеми возможными способами. 

Однако даже мощнейшего многопроцессорного 
сервера окажется мало, если вы не установите на 
него операционную систему, которая и будет за- 
ботиться о ваших секретах и предоставит удобный 
и быстрый доступ к ним только вам. Именно опе- 
рационная система дает возможность каждому со- 
труднику пользоваться ресурсами сервера — та- 
кими как факс-модем или принтер, 

Но какую операционную систему выбрать? Все 
они достаточно специфичны и, разумеется, имеют 
свои плюсы и минусы. 

Исторически сложилось так, что наиболее распро- 
страненной сетевой операционной системой явля- 
ется Novell NetWare. Она не слишком требователь- 
на к ресурсам и позволяет распределить их. Но для 
некоторых видов работы вам может потребоваться 
еще несколько программных продуктов, которые, 
как правило, оказываются инородным телом для 
такой операционной системы, как NetWare, что мо- 
жет привести к существенному снижению либо ее 
производительности, либо надежности (что случа- 
ется чаще). Управлять этой операционной системой 
удобнее с рабочей станции, введя пароль админи- 
стратора, что, на мой взгляд, весьма логично, но 
не всегда удобно. Немаловажно, что существует 
огромное количество книг о работе с этой ОС, при- 
чем на русском языке и для читателей разного уров- 
ня подготовки. 

Сейчас основным конкурентом Novell NetWare яв- 
ляется операционная система Microsoft Windows МТ 
Зегуег. Она более требовательна к ресурсам, ра- 
ботает немного медленнее, чем Novell, зато умеет 
гораздо больше. Кроме того, в Tene Windows NT 
Server «зашиты» наиболее популярные сейчас про- 
граммы, например, Internet Information Server. Ад- 
министрирование производится непосредственно 
с сервера, естественно, при наличии пароля. Эта 
система неплохо защищена, но раз в несколько 
месяцев вам придется ее перезагружать, чтобы 
очистить оперативную память. Кроме того, вы не 
найдете локализованной (русской) версии Microsoft 
Windows NT Server 4.0. Хотя, справедливости ра- 
ди, отмечу, что компания Microsoft поставляет (за 
отдельную плату, разумеется) документацию на 
русском языке. 


Конкурировать с Microsoft пытается корпорация 
IBM со своим семейством серверных продуктов 
05/2 Warp Server. К сожалению, программное обес- 
печение IBM не слишком распространено на на- 
шем рынке. Все более-менее современные вер- 
сии OS/2 локализованы, но ощущается недоста- 
ток информации о них. Среди профессионалов 
OS/2 Warp Server считается очень надежным и 
достаточно простым в управлении продуктом, 
включающим прикладные программы, которые по- 
требуются вам в процессе работы. Но найти ли- 
тературу об 05/2 Warp Server практически нере- 
ально, кроме как купив англоязычную версию ее у 
самой IBM. 


+ 


PENTIUM,PRO 


Отмечу, что все вышеупомянутые операционные 
системы достаточно требовательны к аппаратуре. 
Сервер, на который вы устанавливаете одну из 
них, должен иметь процессор не ниже 486-го, а 
оперативной памяти необходимо не меньше 16 
Мбайт (хотя, конечно, для работы и этого может 
оказаться мало). Кроме того, далеко не каждое 
устройство может похвастать своей совместимо- 
стью с Novell NetWare, Windows МТ и 05/2 Warp. 

Поэтому лучше всего в качестве сервера приоб- 
рести компьютер brand name, сертифицированный 
под выбранную вами операционную систему. Ра- 
зумеется, он будет несколько дороже, но зато су- 
щественно надежнее. 
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ложений под названием Corporate Series ChatterBox, в 
которой сможет одновременно использоваться до 28 
серверных процессорных модулей ChatExpress на мик- 
ропроцессорах Pentium Pro с тактовой частотой 200 
Мгц. Согласно представленной ChatCom информации, 
эти процессорные модули устанавливаются со сторо- 
ны передней панели и допускают «горячую» замену. 

Поставки серверных модулей ChatExpress Pentium 
Рго уже начались. Минимальная цена машины 
ChatExpress Pentium Pro 200 в стандартной 
конфигурации — 4495 долларов. 


NEC снижает цены Ha серверы 

Цены на серверы продолжают падать, что делает 
сетевое оборудование все более доступным для ма- 
лых компаний. Подразделение МЕС Computer Systems 
Division корпорации Packard Ве! МЕС снизило стои- 
мость некоторых конфигураций своей машины МЕС 
ProServa V Plus на 17 процентов. 

Согласно информации компании, ProServa представ- 
ляет собой масштабируемый сервер на базе процес- 
copa Pentium, допускающий установку двух процессо- 
ров и предназначенный для работы под управлением 
OC Windows МТ или Novell NetWare и исполнения 
\ете-приложений. 

В сервер могут быть установлены один или два про- 
цессора Pentium с тактовой частотой 200 МГц. По оцен- 
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кам специалистов компании, минимальная розничная 
цена МЕС ProServa V Plus с таким процессором, с кэш- 
памятью объемом 512 Кбайт, ОЗУ типа ЕСС объемом 
32 Мбайт, приводом CD-ROM, сетевым адаптером 
Ethernet и ПО администрирования сервера вычисли- 
тельной системы предприятия может составить 2587 
долларов. Стоимость NEC ProServa V Plus с жестким 
диском емкостью 2 Гбайт составит 2940 дол. 


Hadler International Ltd начинает 

поставки в Россию 

Компания Hadler International Ltd принимает на себя всю 
деятельность, связанную с продажей, маркетингом, атак- 
же гарантийными и сервисными обязательствами Tricord 
Systems Inc. в России. Одновременно НаФегобъявила об 
ожидающемся на днях подписании дистрибьюторских со- 
глашенийо поставке на российский рынок продукции ком- 
паний Stratus Computer Inc. — главного в США поставщика 
отказоустойчивых компьютерных систем, обеспечиваю- 
щих непрерывную работоспособность, а также изделий 
Raidtec Corporation — пионера в производстве систем мас- 
сового хранения данных по технологии Fibre Channel. 

На выставке «Comtek’97» Hadler представит следую- 
щие новые продукты: 

— Stratus RADIO Cluster — отказоустойчивый кластер- 
ный корпоративный сервер; 

— Raidtec FiberArray — дисковые подсистемы Fibre 
Channel; 

— Tricord Systems PowerFrame Enterprise Server 
ES/200; 

— новую технологию Windows NT File Accelerator, раз- 
работанную Tricord Systems Inc. 


Quad Fast 

Ethernet — сеть 

в четыре раза 

быстрее 

Новая технология Fast 
Ehternet все быстрее за- 
воевывает рынок. Компа- 


Объем ния Sun Microsystems 


информации | анонсирует новый сетевой 
в Сети адаптер Sun Quad Fast 
удваивается | Fthernet, предназначен- 
Gianna НЫЙ для шины SBus и 
в имеющий четыре канала 
‘i 10/100 Fast Ethernet на од- 


ной плате. Таким образом, 
появляются ранее недос- 
тупные пользователю воз- 
можности, например, од- 
новременное подключение 
к нескольким сетям. Воз- 
можна так же организация 
магистральных каналов пе- 
редачи данных. 

Как сообщает компа- 
ния-производитель, уве- 
личить пропускную спо- 
собность сети вчетверо 
можно уже сейчас, уста- 
новив плату Quaid Fast 
Ethernet в имеющийся у 
пользователя сервер. Из- 


опоздайте! 


Поговорим 


через 
компьютер 


Павел Курасов 


Замечено, что начало каждого века бывает озна- 
меновано каким-либо выдающимся изобретением в 
технике, хотя по времени может и не совпадать с 
календарным началом столетия. Так, например, де- 
вятнадцатый век начался с изобретения парового 
двигателя, двадцатый — с появления радиосвязи. 
Началом века двадцать первого смело можно счи- 
тать момент рождения персонального компьютера. 
В чем же гениальность данного изобретения? Оче- 
видно, в том, что мы получили, с одной стороны, 
достаточно мощное, по сравнению с микроконтрол- 
лерами, а с другой стороны — компактное и сравни- 
тельно дешевое, по сравнению с компьютерами клас- 
са мэйнфреймов, а главное — универсальное ин- 
формационно-вычислительное и управляющее уст- 
ройство с открытой архитектурой. 

Именно универсальность, благодаря открытой гиб- 
кой архитектуре, определила взрывной рост популяр- 
ности РС. Многочисленные фирмы-производители ком- 
пьютерного «железа» в союзе с компаниями-разра- 
ботчиками ПО обрушились на бедного пользователя 
с лавиной предложений вставить в его PC ту или иную 
плату расширения, начиная от необходимого модема 
и приятной звуковой карты и кончая универсальными 
измерительными комплексами и Т\-тюнерами. 

Естественно, не остались в стороне и производите- 
ли телефонных систем. Они пришли к закономерному 
вопросу: если в слот расширения материнской платы 
РС можно вставить факс-модем, то почему бы не до- 
полнить компьютер целой мини-АТС? 

Так родилась технология компьютерной телефонии 
(КТ), в которой ресурсы РС — аппаратура и программ- 
ное обеспечение — применяются для осуществления 
исходящих и приема входящих звонков, а также для 
управления соединением. При этом многие компью- 
теры, оснащенные аппаратурой телефонии (платы рас- 
ширения, содержащие цифровые сигнальные процес- 
соры — специализированные процессоры для цифро- 
вой обработки сигнала), обычно объединяются посред- 
ством сети передачи данных для обмена информаци- 
ей управления. 

Средства компьютерной телефонии применяются не 
только для непосредственной коммутации телефон- 
ных линий, но и для гибкого предоставления пользо- 
вателям сети связи ряда дополнительных услуг, та- 


Об авторе: Гавел Курасов — специалист компа- 
нии МКТС. 
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ких, как голосовая почта, справочная служба, факси- 
мильная связь и др. Именно последнее обстоятель- 
ство обусловило в последние годы бурное развитие 
данной технологии. 

В настоящее время разработаны стандарты компь- 
ютерного управления офисными АТС, используемые 
всеми ведущими производителями телефонного обо- 
рудования. Практически все производители поддер- 
живают стандарт TSAPI, на базе которого производят- 
ся телефонные серверы, представляющие собой 
сверхинтеллектуальные АТС со средствами распозна- 
вания речи, перевода текст — речь и др. Данное обо- 
рудование, как и поддерживающее его ПО, строится 
на принципах объектно-ориентированного подхода, что 
обеспечивает большую гибкость и адаптируемость 
систем к возрастающим потребностям пользователей, 
а также открытость систем с возможностью безбо- 
лезненного наращивания мощности. 

Новый стандарт SCSA, предложенный компанией 
Dialogic — одним из основных произво- 
дителей оборудования для КТ, позво- 
ляет объединить в один компьютерно- 
телефонный комплекс несколько машин, 
используя высокоскоростные линии свя- 
зи для обмена информацией между от- | | 
дельными компьютерами. При этом сни- ae 


+ “ян 
и 


a 
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маются ограничения на масштаб и слож- СЯ 
ность приложений. Е Newell 

Дав краткую характеристику новой тех- Windows NT, 
нологии, далее хотелось бы поделиться |» 


накопленным за два года некоторым 


практическим опытом в процессе разработки прило- 
жений для компьютерной телефонии. 

Сразу возникает вопрос: что необходимо иметь для 
первого знакомства с технологией компьютерной те- 
лефонии? Отвечаем: обычный PC386 или выше, а 
также недорогую (по сравнению с другими) телефон- 
ную карту компании Dialogic для работы с двумя- 
четырьмя аналоговыми телефонными линиями от го- 
родской АТС, например D/41D. Если вы собираетесь 
сами разрабатывать приложения, то при разработке 
приложений лучше начать с простых программ под 
00$. Писать лучше сразу на С++, например в среде 
Borland C++ 3.1. Естественно, вам понадобится драй- 
вер телефонной карты от Dialogic, а также интерфейс 
прикладного программирования — API for DOS, напи- 
санный Ha С. 

Конечно, если вы решили всерьез заняться компь- 
ютерной телефонией и строить с использованием ее 
технологий свою сеть связи и продавать услуги, вам 


необходима лицензия Госкомитета по связи и инфор- 
матике РФ на подобного рода деятельность. 

Уже упоминавшаяся компания Dialogic, не так давно 
появившаяся на российском рынке, выпускает обшир- 
ную номенклатуру телефонных карт, стоимость кото- 
рых колеблется примерно от одной до десяти тысяч 
долларов. На первый взгляд, это дороговато. Однако, 
ознакомившись поближе с их возможностями, вы из- 
мените свое мнение. 

Например, карта 0300$С-Е1 стоит примерно 7000 
долларов. Однако она позволяет коммутировать лю- 
бые из тридцати тайм-слотов потока Е1 (2,048 Мбит/ 
с — 30 условных клиентских линий), поддерживая 
программные установки для отработки различных 
межстанционных протоколов сигнализации (мы пред- 
почитаем использовать протоколы R1.5 и R2 «Ма- 
POKKO»), а также умеет генерировать и распознавать 
одно- и двухтональные сигналы (номинальные час- 
тоты и отклонения задаются программно). Кроме 
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менения инфраструктуры сети не потребуется. Прав- 
да, для организации магистральных каналов необ- 


ходима модернизация ПО. 


ae CNET COMPEX INTEL D-LINK APC PHILIPS LEXMARK USROBOTICS 
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Цена Quad Fast Ethernet — 1995 долларов. Постав= 
ки начались 1 апреля, 


Fore Hewlett-Packard объединяют 

Ethernetn АТМ 

Компании Fore и Hewlett-Packard сообщили о дву- 
стороннем партнерском соглашении, цель которого — 
более тесная-интеграция технологии локальной сети 
Ethernet в инфраструктуру 
Asynchronous Transfer Mode 
(АТМ). В рамках соглашения 
Роге будет разрабатывать 
модуль каскадирования 
АТМ для стековых коммута- 
торов AdvanceStack 2000 
компании НР. 


Seiko выбирает 
принтерные 
сетевые адапте- 
ры Emulex 

Компания Emulex, специа- 
лизирующаяся на производ- 
стве сетевых принтеров, 
объявила о том, что Ether- 
пе{-адаптеры ee производ- 
ства выбраны корпорацией 
Seiko Epson для установки в 
свои принтеры. 

Согласно представленным 
Emulex данным, в основу 
описываемой модели сете- 
вого адаптера для принтера 
положено ее устройство 
PS1000, предназначенное 
для-распространения среди 
производителей комплектно- 
го оборудования (ОЕМ). Мо- 
дель основана на специфи- 
кации Peerless Standard 1/0 
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того, с помощью указанной аппаратуры можно 3a- 
писывать и воспроизводить в линии клиентам зву- 
ковые (голосовые) файлы в формате ОК! ADPCM 
или A-law PCM, но для этого в расширенной памяти 
РС необходимо выделить пространство для буфе- 
ров достаточного размера, примерно 32 Кбайт на 
каждый тайм-слот. 

Все эти богатые возможности достигаются с по- 
мощью кэш-памяти, четырех процессоров цифро- 
вой обработки сигнала Motorola DSP56002, двух 
управляющих процессоров Intel 80C286, а также дру- 
гих устройств, размещенных на указанной телефон- 
ной карте. 

В один компьютер одновременно можно вставить: 
три указанных карты под DOS, четыре — под OS/2, 
шестнадцать — под Unix и Windows МТ. При этом 
между собой карты соединяются специальным шлей- 
(OM — высокоскоростной шиной SCbus. 

Следовательно, все зависит от того, с какими кана- 
лами вы хотите работать — городскими или местными 
аналоговыми, цифровыми класса E1, ISDN, и т. д, 
Естественно, карты, работающие с большим числом 
линий или потоков, дороже. Карты, не поддерживаю- 
щие возможность работы с голосовыми файлами, на 
2—3 тыс. долларов дешевле аналогичных, но имею- 
щих такую возможность. 

При написании программного обеспечения лучше 
сразу придерживаться объектно-ориентированного под- 
хода: телефонные карты, аналоговые линии, цифро- 
вые потоки с разной сигнализацией, тайм-слоты циф- 
ровых потоков, голосовые и сигнальные интерфейсы 
телефонных карт (VoxDevice), а также различные сер- 
висы, предоставляемые пользователю, выделяются 
в отдельные классы. 

Итак, вам открывается волшебный мир компьютер- 
ной телефонии. Вы можете написать сами или зака- 
зать разработку приложений, отвечающих вашим по- 
требностям. Что же выбрать? 

Прежде всего можно построить систему, выполняю- 
щую функции интеллектуальной офисной АТС. Для этого 


V.42bis/MNP5 V.42/MNP2—4 1 
14,4 315/304/298 V.42bis/MNP5 V.42/MNP2—-4 внешний 2 RRC 133-6440 
14,4 198/192/188 V.42bis/MNP5 V.42/MNP2—4 внешний 2 ААС 133-6440 
144 215/209/203 V.42bis/MNP5 V.42/MNP2—4 внешний 5 RRC 133-6440 
144 188/183/181 V.42bis/MNP5 V.42/MNP2—4 внешний 5 RRC 133-6440 
14,4 188/183/181 V.42bis/MNP5 V.42/MNP2—4 внешний 5 АВС 133-6440 
144 186/181/179 \/.4265/ММР5 V.42/MNP2—4 внутренний 5 RRC 133-6440 
144 161/157/155 V.42bis/MNP5 V.42/MNP2—4 внутренний 5 ВАС 133-6440 
144 138/135/133 \.4255/ММР5 V.42/MNP2—4 внутренний 5 RRC 133-6440 
144 331/321/318 V.42bis/MNP5 V.42/MNP2—4 внешний 5 ВАС 133-6440 
144 262/255/252 V.42bis/MNP5S V.42/MNP2—4 PCMCIA 1 RRC 133-6440 
14,4 331/323/318 V.42bis/MNPS V.42/MNP2-4 PCMCIA 1 RRC 133-6440 
14,4 306/298/294 V.42bis/MNP5 V.42/MNP2—-4 внутренний 5 RRC 133-6440 
144 49 V.32bis V.42 внутренний «Транк-М» 238-0631 
144 60 внутренний 1 «Русское поле» 928-4164 
144 188 V.42bis/MNP5 V.42/MNP2—4 внешний 1 «Авета» 270-2295 
28,8 200 \42 V.42bis внешний 1 «Русское поле» 928-4164 
33,6 210 v.42 V.42bis внутренний 1 «Русское поле» 928-4164 
33,6 215 \.42 V.42bis внешний 1 «Русское поле» 928-4164 


вам понадобится несколько телефонных карт, рабо- 
тающих с входящими городскими аналоговыми ли- 
ниями, например, типа D/41ESC, а также одна или 
несколько карт для формирования внутренних теле- 
фонных линий вашей корпорации, например, типа MSI/ 
SC. Каждая подобная карта может обслуживать 8, 16 
или 24 местные линии. 

Дублирование функций офисной АТС, таких как ком- 
мутация линий и перевод вызова с одной линии на 
другую, само по себе вряд ли принесет прибыль. Го- 
раздо выгоднее заложить в компьютерную телефон- 
ную систему различные дополнительные сервисные 
функции. 

Во-первых, это система голосовых почтовых ящиков 
сотрудников, а также компании в целом. 

Во-вторых — система автоматического приема и рас- 
сылки факсимильных сообщений — факс-сервер. 

В-третьих — разветвленная система голосовой ин- 
формации о фирме (реклама) и предоставляемых ею 
услугах. 

Для получения нужной информации клиент проходит 
по системе голосовых меню, выбирая нужный пункт 
нажатием соответствующей цифры на своем телефон- 
ном аппарате в режиме тонального набора. 

Конечно, современные мощные приложения теле- 
фонии могут эффективно функционировать только на 
платформах Windows МТ или Unix, то есть там, где не 
возникает проблем с распределением памяти и под- 
держкой многозадачности и многопоточности, что име- 
ет место при работе в одном РС нескольких мощных 
телефонных карт. Излишне напоминать, что ресурсы 
самих РС должны соответствовать используемым опе- 
рационным системам. 

При расширении систем КТ рано или поздно насту- 
пает момент, когда одного РС, используемого как стан- 
ция коммутации каналов, становится недостаточно. 
Кроме того, при наличии клиентских сервисов в систе- 
ме необходимо иметь достаточно мощную базу дан- 
ных, в которой хранится разнообразная информация о 
клиентах, об их разговорах через вашу компьютерную 
телефонную сеть ит. п. 

Решением указанных проблем, безусловно, являет- 
ся связь нескольких РС системы через локальную сеть. 
Мы всвоем решении не были оригинальны и объеди- 
нили компьютеры нашей телефонной системы сетью 
Novell NetWare 3.12, пользующейся в России всена- 
родной любовью. Кроме того, мы использовали базу 
данных Btrieve, сервер которой, как известно, интегри- 
рован в саму OC NetWare 3.12. При минимальной кон- 
фигурации системы в состав локальной сети, кроме 
файл-сервера, входит коммутационный компьютер с 
телефонными картами и рабочая станция админист- 
ратора системы. При этом доступ к базе данных из 
программы на коммутационной машине осуществля- 
ется через АР! C++, а программа администратора мо- 
жет быть написана, например, Ha Clarion. 

При расширении системы (увеличение числа теле- 
фонных карт, количества каналов связи, рост абонент- 
ской сети, появление новых сервисов) необходимо пе- 
реходить от локальной сети Novell (протокол IPX) к сети 
Unix или Windows МТ (протоколы семейства TCP/IP). 
Кроме всего прочего, такой переход открывает воз- 
можность передачи информации вашей компьютерной 
телефонной сети no Internet — например, возможность 


рассылки клиентам отчетов 
06 их звонках через вашу 
систему. 

На рисунке показана воз- 
можная структура совре- 
менной сети компьютерной 
телефонной связи. 

Вкачестве примера реаль- 
но функционирующих систем 
можно привести две разра- 
ботки нашей компании. 

Первая — система между- 
народной связи, позволяю- 
щая клиенту с любого теле- 
фона, имеющего тональный 
набор, позвонить в любую 
страну мира по тарифам ни- 
же традиционных. Предва- 
рительно клиент подключа- 
ется к системе — вносит 
деньги на электронный счет, 
который ведется в базе дан- 
ных на сервере. Клиенту 
присваивается индивиду- 
альный Р!ИМ-код — пароль. 
Вы звоните на московский 
многоканальный номер и, 
услышав длинный гудок, 
вводите свой пароль в ре- 
жиме тонального набора. 
Далее набирается код стра- 
ны, код города и номер те- 
лефона абонента. Учитывая 
введенный код страны, сис- 
тема голосом сообщает о 
максимальном времени раз- 
говора в зависимости от ос- 
татка на вашем счете. Вы 
слушаете 20—30 секунд при- 
ятную музыку, после чего 
следует ответ абонента. По 
окончании разговора в базе 
данных корректируется ваш 
бюджет. 

Второй пример — элек- 
тронный офис, выполняю- 
щий функции мини-АТС, а 
также имеющий дополни- 
тельные сервисные возмож- 
ности, такие как система го- 
ЛОСОВЫХ NOYTOBbIX ящиков 
всей компании и отдельных 
сотрудников, информацион- 
но-справочная система и 
др. Управление? Конечно, 
через голосовые меню то- 
нальным набором. 

Компьютерная телефо- 
НИЯ — это именното, что по- 
зволит вам совершить про- 
рыв в область современных 
коммуникационных техноло- 
rid. Не отставайте! Двадцать 
первый век уже начался! 


Выгодно 


Быстро! 
& 


КОМНЫЮТЕРНАЯТЕЛЕФОНИЯ 


ОТМЁЕТС — 


ВЫ МОЖЕТЕ РАЗГОВАРИВАТЬ! 
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NEWS ВГОСА и 


(PSIO) иподдерживает пять основных сетевых протоко- 
лов: TCP/IP, NetWare (Internetwork/Sequenced Packet 
Exchange), Apple EtherTalk/TokenTalk, NetBEUI/NetBIOS 
и Digital LAT. 

Согласно опубликованному сообщению, данная се- 
тевая плата будет использоваться в лазерных принте- 
pax производства Epson, предназначенных для япон- 
ского рынка. 


MultiTech выпускает дешевую 

систему голосовой связи 

Английская компания MultiTech Systems выпустила 
многофункциональный модем Ми Модет ZDXV, ус- 
танавливающий, по ее заявлению, новый масштаб цен. 

Уплатив 149 фунтов стерлингов, пользователь полу- 

чает модем с полосой пропускания 28,8 Кбит/с и ком- 
муникационное ПО, которое рекламируется как соче- 
тание электронной и речевой почты. Эта система уже 
продается в сети розничной торговли по всей Велико- 
британии. Устройство выпускается в комплекте с про- 
граммным пакетом Comms Suite 5.0 компании Trio 
Information Systems. Это ПО поддерживает факсимиль- 
ную связь со скоростью 14,4 Кбит/с, а также отрасле- 
вой стандарт команд 15-01 AT+V для управления го- 
лосом. Модем идеально подходит для домашних офи- 
COB и небольших предприятий, которые хотят получить 
за разумную цену быстродействующий модем вме- 
сте с цифровой голосовой почтой. 
‚ Interactive Voice Responce (МВ) позволяет пользова- 
телям сохранять сообщения, поступающие в различ- 
ные почтовые ящики. С помощью этого ПО можно 
также отдавать устные инструкции по обработке фак- 
сов. Служба хранения факсов «документ по запросу» 
облегчает поиск факсов, а также их рассылку по раз- 
личным адресам. 

Устройство 20Х\ снабжено функцией автоматического 
набора номера, автоответчика, возможностями пре- 
образования и автоматического определения скоро- 
сти, удаленного конфигурирования, детектирования то- 
на ОТМЕ и определения номера звонящего. 


Эталонная модель сетевого компью- 

терана базе процессора StrongArm 

Корпорация Digital Equipment и Network Computer Inc. 
(NCI, дочерняя фирма корпорации Oracle) представи- 
ли эталонную модель сетевого компьютера, предна- 
значенную для использования производителями NC 
при построении машин на основе микропроцессора 
StrongArm производства DEC и созданного специали- 
стами NCI программного обеспечения NC Access. 

Представитель Digital Equipment по связям с прессой 
Том Мэдден (Tom Madden) сообщил, что целью созда- 
ния эталонной модели Digital Network Appliance Reference 
Design является упрощение для производителей NC раз- 
работки систем на основе процессора StrongArm и ПО 
NC Access и ускорение появления таких продуктов на 
рынке. По его словам, в состав эталонной модели во- 
шли спецификации электрических и механических со- 
единений, коммуникационных портов и пр. 
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Процессор StrongArm рассматривается многими про- 
изводителями в числе кандидатов на роль мозга сете- 
вых компьютеров. ПО NC Access предназначено для 
обеспечения функционирования машин облегченной кон- 
фигурации, которые, по планам Oracle и Sun 
Microsystems, должны стать альтернативой ПК в неко- 
торых применениях. Приложения для исполнения на NC 
предполагается копировать из Сети, а не хранить ло- 
кально, так что пользователи этих машины будут мень- 
ше зависеть от емкости собственной подсистемы хра- 
нения, чем пользователи ПК. 

NC Access предоставляет, в частности, функции дос- 
тупа к системе электронной почты, календарного пла- 
нирования, воспроизведения мультимедиа-материа- 
лов и доступа к различным сетевым службам. Со- 
гласно утверждениям представителей NCI, ПО не тре- 
бует ни инсталляции, ни администрирования. 


Новое решение для рабочих групп 

5 апреля 

Компания SMC объявила о создании законченного 
решения для рабочих групп. Данное решение обес- 
печивает отличные характеристики (в том числе по- 
лосу пропускания), необходимые для приложений, 
требующих гарантированных скоростей передачи ин- 
тегрированной информации (голос, видео, данные). 

Новая линейка продуктов включает коммутатор для 
рабочих групп TigerSwitch АТМ и сетевой адаптер ATM 
Power25, усовершенствованный вариант ранее объ- 
явленных сетевых адаптеров АТМ Power155. Имеется 
программная поддержка Windows 95 и NT, Novell 
NetWare, SunOS и Solaris. Компания SMC одной из 
первых среди производителей АТМ-оборудования 
включила в свои продукты поддержку интерфейса при- 
ложений WinSock2, что позволяет пользователям эф- 
фективно работать с новым поколением мультиме- 
дийных приложений, атакже приложений, работающих 
в реальном масштабе времени. 

Вся линейка продуктов SMC поддерживает первый 
промышленный протокол Quantum Flow Control (QFC) 
для установления соединения с доступной скоростью 
(Available Bit Rate — АВВ). Протокол QFC дает наи- 
высшую производительность для сетевых приложе- 
ний, разрешая пользоваться им всей доступной по- 
лосой пропускания, даже если она зарезервирована 
(но в данный момент не используется) другими при- 
ложениями. Протокол ОРС является единственным 
механизмом управления потоком, обладающим та- 
ким свойством. В дополнение к этому компания SMC 
объявила о планах поддержки стандарта Traffic 
Management 4.0. 

В сетевых адаптерах ATM Power25 и ATM Power 155 
используется специализированный чип (SAR ASIC), 
который оптимизирован для выполнения более слож- 
ных функций протокола АТМ. Адаптеры обеспечива- 
ют поддержку соединений с доступной скоростью, 
соединений с постоянной скоростью (Constant Bit 
Rate — CBR), соединений с переменной скоростью 
(Variable Bit Rate — УВВ), соединений с не указанной 
скоростью (Unspecified Bit Rate — UBR), а также высо- 
копроизводительного механизма доступа к ОМА — 
уникального метода оптимизации трафика, основан- 
ного на механизме максимально возможных скоро- 
стей соединений (Peak Cell Rate — PCR). 


ВИАН 


Сетевые адаптеры ATM Ромег155, выпускаемые в 
конфигурациях с 512 Кбайт или 2 Мбайт памяти, по- 
зволяют выбирать необходимое число виртуальных 
соединений (virtual сигсий) для обеспечения постоян- 
но растущих требований сетевых приложений. 

В качестве основополагающего элемента предло- 
женного фирмой SMC решения для рабочих групп ис- 
пользуется коммутатор TigerSwitch ATM, позволяю- 
щий серверам, рабочим станциям и другим сетевым 
клиентам соединиться как с сетью АТМ, так и с други- 
ми типами сетей. Коммутатор построен науникальных 
чипах, оптимизированных для приложений АТМ, и мо- 
жет быть сконфигурирован с помощью модулей рас- 
ширения (ATM25, АТМ155, 10Base-T) в любом из бо- 
леечем 120 вариантов конфигурации. В течение этого 
года станут доступны также и модули расширения для 
протокола Fast Ethernet. Столь высокий уровень мо- 
дульности и гибкости позволяет пользователям при 
росте АТМ-сети эффективно применять любой из воз- 
можных вариантов и тем самым сохранить первона- 
чальные инвестиции. 

Процедура инсталляции новых сетевых адаптеров 
ATM Power значительно упрощается-с помощью ути- 
литы управления конфигурацией, которая превраща- 
ет установку, удаление, обслуживание и модифика- 
цию виртуальных соединений в легкую и быструю 
процедуру. Кроме того, утилита диагностирует и со- 
бирает статистику о каждом из соединений. В допол- 
нение к этому TigerSwitch поддерживает upgrade пре- 
дустановленного программного обеспечения 
(firmware). Таким образом, поддержка стандартов АТМ 
Forum будет обеспечиваться даже в случае после- 
дующих изменений требований соответствующих 
стандартов. 


Новые серверы IBM в России 

3 апреля 

Российские партнеры корпорации IBM предлагают 
мощные серверы серии PC Server 325 и 330, которые 
построены на процессорах Pentium Pro 200. 

PC Server 325 отличается компактностью и сравни- 
тельно невысокой стоимостью, при этом имеет высо- 
кую производительность и отличную масштабируе- 
мость для машин подобного класса — это идеальный 
сервер для небольших рабочих групп. 

ВРС Server 325 можно установить второй процессор 
Pentium Pro. Он укомплектован дисковой подсистемой 
с контроллерами Ultra Fast/Wide SCSI-2 или Ultra Fast/ 
Wide RAID и 8-скоростным приводом CD-ROM. Сете- 
вой платой служит интегрированный адаптер РС! 
Ethernet. Компания Digital Machines продает сервер в 
конфигурации Pentium Pro 200, 32 Мбайт оперативной 
памяти и дисковой подсистемой с контроллером Ultra 
Fast/Wide SCSI-2 за 4800 долларов; при комплектации 
жестким диском IBM UltraStar 2ES емкостью 4,8 Гбайт 
цена возрастает на 800 долларов. 

Модель PC Server 330 обладает большими воз- 
можностями для наращивания конфигурации. Эта вы- 
сокопроизводительная и доступная по цене модель 
обеспечит надежное управление локальной сетью. 
Она поддерживает «горячую» замену дисков, а так- 
же имеет более вместительный корпус по сравне- 
нию с моделью 325. Примерная стоимость этой мо- 
дели 6700 долларов. 


Состязания у экрана 

Компания Gravis Ultrasound выпустила в продаху но- 
вый джойстик GamePad Pro, специально разработан- 
ный для спортивных игр. 

Новый джойстик, имеющий автоматическую калиб- 
ровку, позволяет легко и быстро осуществить уста- 
новку и настройку, таким образом уменьшая время на 
подготовку к игре. В комплект поставки входят игры 
«EA Sports-branded GamePad Pro» и «EA Sports Madden 
NFL Football Limited Edition». К джойстику также прила- 
гается plug’n’play-pa3bem для подсоединения к любо- 
му 1ВМ-совместимому компьютеру, а также кабель 
для подключения второго джойстика. Он совместим 
со всеми играми под DOS и Windows. Несложное про- 
граммное обеспечение для Windows 95 позволяет Ha- 
значать для кнопок GamPad Pro сочетания клавиш кла- 
виатуры. Такая же возможность есть и для DOS. 

Минимальные требования к системе: компьютер с 
процессором от 486-го и выше, DOS 5.0, двухскорост- 
ной привод CD-ROM, игровой порт. Для программиро- 
вания кнопок желательно наличие Windows 95. 

Однако все же лучше иметь компьютер не хуже 
Pentium 60, 8 Мбайт ОЗУ, 15 Мбайт свободного дис- 
кового пространства, мышь, $\/СА-видеокарта с па- 
мятью объемом 1 Мбайт. 


Logitech ThunderPad 


Для любителей 
держать в руках 
пульт управления 
компания Logitech 
выпустила новое 
устройство под на- 
званием ThunderPad. 
Любители аркад, игр 
в стиле action и спор- 
тивных имитаторов 
наконец получили то, 
0 чем давно мечта- 


ли. Точность движений, быстрая реакция — вот что 
обещают производители. Этот игровой пульт позволя- 
ет настроить восемь его кнопок для игр под 00$ и 
Windows. Можно подключать второй пульт для игры 
вдвоем. 


Exide Electronics 

обновляет линию ИБП 

31 марта 

Компания Exide Electronics сообщила на пресс-кон- 
ференции о начале поставок в Россию новых источни- 
ков бесперебойного питания (ИБП), незадолго до это- 
го демонстрировавшихся на выставке «CeBIT». Были 
представлены модели NetUPS SE, Powerware Profile, 
Powerware Plus, а также ИБП для Internet NetUPS и 
OneUPS Plus. 

Устройство линейно-интерактивного типа NetUPS SE, 
рассчитанное на мощность 1000—3000 ВА, предна- 
значено для защиты графических станций, серверов и 
групп компьютеров. NetUPS SE работает в широком 
диапазоне входных напряжений. В нем предусмотрен 
старт с батарей и возможность их «горячей» замены, 
встроенная защита телефонной линии, возможность 
группирования нагрузки и раздельного управления ею 
с помощью ПО. 

Powerware Profile — модель двойного преобразова- 
ния (on-line) средней мощности (8—15 кВ -А) для ло- 
кальных сетей и систем автоматизации производства. 
Заложенная в этом ИБП система оптимизации коэф- 
фициента полезного действия позволяет экономить в 
год электроэнергии на сумму около 3 тыс. дол. (по 
европейским тарифам). Благодаря модульной конст- 
рукции можно по мере необходимости наращивать 
мощность системы в пределах того же корпуса. 

ИБП с двойным преобразованием Powerware Plus 
(507—560) рекомендуется для защиты ВЦ, промыш- 
ленных установок, систем безопасности. Система мощ- 
ностью 7,5—60 кВ - А, рассчитанная Ha трехфазное на- 
пряжение, отличается повышенной надежностью. 


Корпус для внешних устройств 1X5,25"X1 ,6”, переходник LPT-IDE, кабель LPT, 25W (SI-747A) 100 
Корпус для внешних устройств 2X5,25"X1 ‚6”, SCSI, ID Selector, 65\\ (51-921) 120 
Корпус для внешних устройств 4X5,25"X1,6”, SCSI, ID Selector, 120W (91-941) 160 


Jed Е Wy & 


Bo всех перечисленных ИБП применяется техноло- 
rua CellSaver. Благодаря тому, что зарядка батарей 
производится не постоянно, а только по мере необхо- 
димости, их электроды меньше подвергаются корро- 
зии и срок службы батарей увеличивается примерно 
на 50 процентов. 

Exide Electronics также приступила к выпуску двух мо- 
делей ИБП для пользователей Internet — NetUPS (700 
В-А) для Web-cepsepos и OneUPS Plus (400 В-А) для 
клиентских М@б-станций. Эти компактные системы вклю- 
чают блок защиты телефонной линии и ПО для Internet, 
с помощью которого можно дистанционно контролиро- 
вать ИБП посредством \\еб-навигатора. 

Все представленные модели содержат программу 
управления энергоснабжением Lansafe III, предусмат- 
ривающую, в частности, уведомление администрато- 
ра и упорядоченное отключение систем сети. Кроме 
того, на новые ИБП можно установить ПО FailSafe, 
обеспечивающее корректное завершение работы ОС 
с сохранением всех открытых файлов. 

Как сообщил на пресс-конференции Кари Коли (Кай 
Кой), управляющий по маркетингу продукции Exide 
Electronics в Европе, на базе существующего пред- 
ставительства Fiskars Power Systems в России откры- 
вается представительство компании Exide Electronics. 
Мы уже писали, что Exide Electronics в конце 1995 
года приобрела группу по производству ИБП финско- 
го концерна Fiskars. Теперь будет выпускаться еди- 
ная линия продукции, HO если в Европе торговая мар- 
ka Fiskars уже почти вышла из обращения, то в нашей 
стране она еще будет действовать, по крайней мере в 
течение этого года. Представительство не берет на 
себя торговые функции, поставки продукции Exide 
Electronics осуществляются через дистрибьюторов. 


Nord computers 


207-0048 
Nord computers 207-0048 
Nord computers 207-0048 
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Aaa настоящих летчиков 

4 апреля 

Всем любителям авиасимуляторов и прочих игр, где 
требуется джойстик, компания Microsoft предлагает 
новое устройство SideWinder 3D Pro. 

Это джойстик с тремя степенями свободы, исполь- 
зующий оптическую технологию для обеспечения точ- 
ности и быстроты реакции. Особая чувствительность 
устройства позволяет сделать игру более динамич- 
ной и увлекательной. SideWinder 3D Pro требует нали- 
чия игрового порта, около 600 Кбайт памяти и работает 
под операционными системами DOS, Windows 3.1, 
Windows 95. Стоит модель 55 долларов. 


Первый чип с поддержкой АСР 

Компания АТ! утверждает, что недавно представ- 
ленный продукт АТ! 3D Rage Pro будет первым гра- 
фическим акселератором, поддерживающим специ- 
фикацию АСР. 

Помимо поддержки АСР плата содержит процессор, 
способный обрабатывать 1,2 миллиона треугольников в 
секунду, и модули памяти SGRAM, работающие на час- 
тоте 100 МГц, что позволяет обмениваться данными со 
скоростью 800 Мбайт/с. 

Новый видеоадаптер работает как в режиме 1Х 66 
МГц стандарта АСР, так и в режиме 2Х 133 МГц. К 
осени текущего года компаниями Intel и Microsoft бу- 
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дет закончена разработка драйверов для режима 2X. 
По-видимому, поддержка видеоадаптера будет вклю- 
чена в новую операционную систему Windows 97. 

Вскоре выйдет в продажу микросхема для графиче- 
ских ускорителей 3D Rage Pro. Ее цена составит от 30 до 
36 долларов за штуку при покупке партии от 10 тыс. 
штук. Выпуск РС|-варианта ускорителя начнется в ию- 
не, а АСР-версия выйдет осенью. 


Память дорожает 

Как и предсказывали пару месяцев назад аналитики 
рынка, цены на схемы памяти DRAM (Dynamic Random 
Access Memory) резко возросли. Крайне низкие цены, 
на уровне пяти и даже четырех долларов за чип, дер- 
жались почти год. Несмотря на полное отсутствие не- 
ожиданности, многие VAR (Value Added Reseller) нахо- 
дятся в замешательстве, поскольку рыночные планы 
уже сформированы с учетом низких цен. К настояще- 
му времени средняя оптовая цена одного чипа DRAM 
емкостью 16 Мбайт поднялась до девяти долларов по 
сравнению с шестью долларами в январе этого года. 

Беспокойство производителей персональных компь- 
ютеров усиливается тем обстоятельством, что веду- 
щие южнокорейские корпорации в начале этого года 
решили взять ситуацию с ценами на ОВАМ под свой 
контроль и сократили производство чипов, поставив 
целью добиться повышения цен не менее чем на 40 
процентов. Сразу же после этого шага возникла не- 
хватка микросхем памяти, что отрицательно сказалось 
на большинстве реселлеров. 

В прошлом году реселлеры могли найти на рынке 
схемы DRAM по ценам нихе, чем у производителей. 
Сейчас ситуация резко изме- 
нилась. Рыночная цена одной 
схемы уже на четыре долла- 
ра выше, чем у ОЕМ. На про- 
тяжении последних нескольких 
месяцев VAR сталкивались с 
медленным, но неуклонным 
ростом цен на память, кото- 
рую они получали от дист- 
рибьюторов на рынке. К при- 
меру, цена 16-мегабайтного 
модуля памяти типа EDO под- 
скочила на тринадцать долла- 
ров с конца января. 

Позиция Евросоюза также 
сыграла свою роль в нынешних 
ценовых тенденциях. Как извест- 
но, европейские ведомства при- 
няли решение установить опор- 
ные цены (reference pricing) на 
4 модули памяти DRAM производ- 
ства Южной Кореи и Японии. Ко- 
нечно, роль Европы в общеми- 
ровом рынке чипов памяти не 
столь серьезна: здесь потреб- 
ляется 19 процентов всех схем, 
ав США — 38 процентов. Одна- 
ко реселлеры выражают опасе- 
ния, что если Европа введет на 
своих рынках опорные цены, то 

это неизбежно приведет к ихрос- 
Ty на мировом рынке. 


он ОРЕ 
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Некоторые предполагают, что нижняя граница ев- 
ропейских цен на схему DRAM будет установлена 
на уровне десяти долларов, что на один или два 
доллара выше нынешних цен мирового рынка. А это 
означает, что неизбежен дальнейший их рост. Ме- 
нее слабонервные источники говорят о ценах около 
8,5 доллара, что отвечает среднерыночному уров- 
ню. Однако такие цены вряд ли удовлетворят южно- 
корейских монополистов — производителей DRAM, 
которые уже неоднократно заявляли, что минималь- 
ная рыночная цена схемы составит десять 
долларов — в противном случае их производство 
становится нерентабельным. Опорные цены будут 
введены в странах Евросоюза в течение следую- 
щих нескольких недель. 


DEC Alpha в персоналках Vobis 

На прошедшей выставке-ярмарке «CeBIT» корпо- 
рация Digital Equipment Corporation (DEC) объявила 
о TOM, что микропроцессоры Alpha 21164, тактовая 
частота которых самая высокая в мире, стали осно- 
вой новых персональных рабочих станций, представ- 
ленных на выставке германским производителем 
Vobis Microcomputer. Компьютеры для деловых при- 
менений Highscreen Alpha 5000 построены на про- 
цессоре Alpha 21164 с рабочей частотой 500 МГц. 
Они имеют 64 Мбайт основной памяти, четырехги- 
габайтный жесткий диск, графическую карту с ви- 
деопамятью объемом 4 Мбайт, 8-скоростной при- 
вод CD-ROM, а также мультимедийную звуковую 
карту. Системы поставляются с предустановленной 
OC Windows МТ 4.0. Предполагаемая розничная це- 
на 3,5 тыс. долларов. На рынок Highscreen Alpha 
5000 поступят в апреле. 

Компания Vobis Microcomputer AG является крупней- 
шим европейским розничным поставщиком, специа- 
лизирующимся в сфере SOHO (Small Office — Home 
Office). Продукция Vobis распространяется через ты- 
сячу собственных торговых точек и отделов универ- 
магов в Германии, а также еще в десяти европейских 
странах. 


Трекбол для Windows 95 

Известный производитель аксессуаров для пер- 
сональных компьютеров — фирма Kensington — пред- 
лагает четырехкнопочный трекбол для работ с 
Windows 95. 

Новый продукт под названием Expert Mouse позво- 
ляет производить больше операций благодаря систе- 
ме всплывающих меню и тонко настраиваемому про- 
граммному обеспечению. Дизайн трекбола обеспечит 
комфорт пользователю с любым размером ладони. 
Большой шарик обеспечивает точное управление кур- 
сором, ачетыре чувствительные кнопки расположены 
так, что пользователю практически не нужно привы- 
кать к новому необычному дизайну. 

Так как кнопок в два раза больше — нетнеобходимости 
пользоваться для запуска задач или открытия папок дву- 
мя щелчками. Достаточно одного нажатия. Для переме- 
щения объекта из папки в папку не требуется держать 
кнопку нажатой — нужно лишь указать на объект и его 
новое место. Так же выделяются и блоки текста. 

Предусмотрена возможность автоматического пе- 
ремещения курсора в ту часть экрана, которая вам 


аще всего бывает необходима: Snap-to-Default 
автоматически помещает ваш курсор туда, куда 
вы пожелаете. Возможно программное замедление 
или ускорение `перемещениякурсора. 

Для повышения производительности работы су- 
ществует функция всплывающих окон, с помощью 
которых можно получить быстрый доступ к наибо- 
лее часто вызываемым задачам^Целый ряд ко- 
манд, таких как открытие файла, запускнрограммы 
доступа в Интернет и прочих, выполняются без.при- 
косновения к клавиатуре, достаточно лишь кнопо 
трекбола. Система всплывающих меню может быть 
легко настроена для наилучшего выполнения при- 
кладных задач. Мышь легко настраивается под пра- 
вую или левую руку. 

На изделие предоставляется пятилетняя гарантия. 


Logitech WingMan 


Компания Logitech 
представила новый 
джойстик для игр под 
DOS и Windows 95. 

Устройство под на- 
званием WingMan да- 
ет все возможности 
для быстрой и точной 
игры. Все игровые 
программы под 00$ 
v Windows поддержи- 
вают этот джойстик. 
WingMan обладает высокой прочностью, имеет четыре 
степени свободы, восемь покрытых резиной кнопок, ре- 
гулировку чувствительности по всем направлениям, тя- 
желое основание, а также две дополнительные кнопки 
для управления дополнительным оружием в играх 
Windows 95. Программное обеспечение позволит легко 
настроить кнопки для любых игр под 00$ u Windows 95. 
Предоставляется годичная гарантия. 


Готовятся к спаду 

Японские корпорации — основные изготовители по- 
лупроводниковых микросхем — приняли решения о при- 
остановке или полном замораживании строительства 
новых производственных мощностей в Японии. Эти дей- 
ствия призваны упредить грядущий спад на мировом 
рынке полупроводниковых изделий. 

Toshiba отложила до 1999 года запуск новой фаб- 
рики по производству чипов, построенной в префек- 
туре Ивате (Iwate) на севере Японии. Предприятие, в 
которое планировалось инвестировать 1 млрд. дол- 
ларов, должно было начать работу в марте 1998 го- 
да. Fujitsu отсрочила на неопределенный срок строи- 
тельство нового завода в префектуре Фукусима 
(Fukushima), севернее Токио. По первоначальным за 
мыслам, это производство стоимостью около 800/Млн. 
долларов должно было начать выпуск продукции уже 
в середине текущего года. 

МЕС тоже решила сократить-общие капитальные 
затраты этого года на 8 MAH. долларов, отменив за- 
пуск новых производственных линий на заводе за- 
казных чипов в’Префектуре Ямагата (Yamagata). 


Mitsubishi Etéctric заморозила строительство завода 
логических схем в префектуре Эхиме (Ehime), юго- 
западнее Токио, еще в январе. A Hitachi остановила 


производство на своих фабриках в префектуре Гунма 
(Сипта) раньше других — в конце прошлого года. 

До недавнего времени основные представители 
японской индустрии полупроводников следовали ам- 
бициозным планам расширения производств, вы- 
работанным в 94—95-m годах, во время бума на 
рынке микросхем. 


lomega снижает цены 

Ha 71р-накопители 

8 апреля 

Компания lomega объявила о давно 
обещаемом снижении цен на свою 
продукцию-`н аиболее популярная модель 
накопителя Zip Tenepb будет стоить 149 
долларов, вместо 199. Одновременно 
было подписано соглашение между 
компанией lomega и корпорацией МЕС 
относительно предоставления последней 
неэксклюзивно0ой лицензии на 
производство и маркетинг по всему миру 
100-мегабайтных 7р-накопителей. 

Снижение цен, которое вступило в силу 
с первого апреля, распространяется на 
все продукты с маркой Zip: подключаемые 
через 5С$1-интерфейс и через парал- 
лельный порт внешние приводы Zip, а 
также внутренние $С$|-дисководы Zip, в 
комплект которых входит 5С$|-контроллер 
Zip Zoom. О снижении цен на устройства, 
продаваемые за пределами территории 
США, ничего не сообщается. 

Согласно представленным lomega сведениям, к нас- 
тоящему времени компания поставила на рынок более 
5 млн. дисководов Zip. 

Кроме Toro, представители lomega утверждают, что 
по условиям предполагаемого лицензионного согла- 
шения с МЕС последняя получит право производить 
р-дисководы для установки в свои компьютеры, для 
продажи другим производителям ПК на основе ОЕМ- 
соглашений, атакже потребителям для модернизации 
компьютеров. 


Бросок на юг 

Бросок напряжения в сети может быть фатальным 
для дорогостоящей техники типа компьютера, модема 
телефона или дорогих аксессуарев. 

Сетевой фильтр SmartSocket фирмы Kensington по- 
может решить эту проблему и обезопасить от непред- 
виденной поломки оборудования. К фильтру можно 
подключить шести устройств, причем каждое гнез- 
до подключения имеет свою цветовую наклейку, что 

озволяет легко ориентироваться в подключенных про- 
водах и вынимать их из розетки, не боясь перепутать. 
Защелка кнопки отключения питания позволяет обезо- 
пасить себя от случайного выключения — основного 
источника опасности. Сетевой фильтр выпускается в 
двух модификациях: в виде полоски розеток и в квад- 
ратном корпусе. Длина провода тоже может меняться 
от шести до восьми футов. 

Обе модели выпускаются в трех видах, отличаю- 
щихся уровнем защиты: базовым, основным и выс- 
шим. Диапазон опций изменяется от защиты обору- 
дования (стоимостью менее 10000 долларов) от уда- 


ра энергией в 370 джоулей до защиты оборудования 
отудара энергией в 1500 джоулей с подачей аварий- 
ного сигнала. Такая модель рекомендована для за- 
щиты оборудования стоимостью до 50000 долларов. 

Фирма обеспечивает наряду с пятилетней гаранти- 
ей бесплатную техническую поддержку и имеет «горя- 
чую» линию. 


АРС стремится кнезаменимости 
своих ИБП 
26 марта 
Корпорация АРС 
объявила о выпуске 
новых моделей источ- 
ников бесперебойного 
питания (ИБП). 
Модели Back 250 и 
400, несмотря на их 
компактность, способ- 
ны функционировать в 
условиях постоянно 
скачущего напряжения, 
чем отличаются 
регионы с некачест- 
венной системой энер- 
госнабжения. По срав- 
нению со своими пред- 
шественниками они об- 
адают более совер- 
шеннойсистемой пере- 
зарядки батарей, что 
значительно 
увеличивает срок их службы и производительностье. В 
отличие от более ранних моделей, срок службыкоторых 
ограничивался 4 — 6 годами, в новых ИБП появилась 
возможность заменить батареи менее чем за одну 
минуту, причем это под_ейлу даже неквалифи- 
цированному пользователю. Кроме того, устройства 
имеют двухлетнююТарантиюю и сертификат качества. 
По словам’Владислава Богатова, менеджера рос- 
сийскоро’отделения АРС, источники этой марки должны 
стать незаменимыми периферийными устройствами 
для каждого персонального компьютера. 


Давозрадуются системные интегра- 

торы... 

Компания Computer Systems Products выпустила ка- 
бели, отличающиеся от своих собратьев яркой расцвет- 
кой. Каждый тип проводов, будь то кабели для модем- 
ного, сетевого, телефонного или факсового соедине- 
ния, имеет свой цвет. Теперь для того, чтобы найти 
необходимое соединение, не придется мучительно ко- 
паться в клубке проводов, похожих как близнецы-бра- 
тья. Такое решение экономит время, а следовательно, 
и деньги, но самое главное — оно экономит нервы. 


Диски емкостью 240 Гбайт 

Компания TeraStor намерена создать и лицензиро- 
вать технологию Near Field Recording, которая позво- 
лит хранить на устройствах типа жестких дисков в де- 
сять раз больше данных, чем сейчас. В 1998 году 
компания планирует производить диски емкостью 240 
Гбайт, причем низкая цена позволит ставить их даже 
на обычные настольные машины. 
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Новое — хорошо забытое старое? 

Многие с нетерпением ожидают выхода новой опе- 
рационной системы, которая станет преемницей 
Windows 95. Windows МТ 4.0 не подходит на эту роль в 
основном по причине очень высоких требований кап- 
паратному обеспечению. К сожалению, не все сейчас 
могут позволить себе купить компьютер, оснащенный 
процессором Pentium 166 и 32 мегабайтами опера- 
тивной памяти, именно поэтому все взоры обращены 
в сторону компании Microsoft, готовящей к выпуску 
новый продукт под кодовым именем Memphis. 

Итак, вышедшая альфа-версия показала — глобаль- 
ных изменений по сравнению с Windows 95 нет. 
перемены носили в основном косметический 


VisualBasicScript u драйверы IDE. Средства DirectX 5.0 
и ActiveMovie поставляютея в качестве стандартных 
функций, обеспечивающих более удобную настройку 


ь инструментальную среду, а на другой — рабо- 
щие приложения. 


Что касается сетей, то здесь пр 
держка режима Asynchronous Transfer 
№15 4.1). Возможности протокола ТСРЛР 
за счет включения туннелирования в соответ 
протоколом РРР, поддержки конференц-связи и 
токола Internet Group Membership Protocol (IGMP) v2: 
Для работы с Novell NetWare 4.1 включена функция 
NDIS, которая уже выпускается в виде отдельного па- 
кета. 

Система оптимизирована для выполнения команд 
процессора Pentium и имеет поддержку технологии 
SMART, обеспечивающей раннее обнаружение дефек- 
тов на поверхности жесткого диска. 

Благодаря применению формата FAT32, Memphis мо- 
жет работать с дисками емкостью до 2 Гбайт. Допол- 
нительное преимущество FAT32 заключается в приме- 
нении кластеров меньшего размера, что приводит к 
повышению эффективности использования дискового 
пространства на 20%, особенно при хранении неболь- 
ших файлов. Но при использовании нового формата 
теряется возможность использовать при загрузке преж- 
нюю версию DOS. Таким образом, неискушенные поль- 
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зователи лишаются последней возможности исполь> 
зовать на своем компьютере одновременно DI 
Windows. fo 

Из отдельных улучшений можно отметить’Поддерж- 
ку Open GL, улучшенную и расширен поддержку 
протокола TCP/IP, поддержку расширений ММХ. Ани- 
мированный интерфейс совместно с утилитой Plus! по- 
зволят превратить экран комйЬютера в нечто, играю- 
щее всеми красками радугИ, разрисованное, перели- 
вающееся, и в конечном итоге — крайне утомительное 
для глаз. 

Кк сообщил Фил Холден, менеджер по 
операционийм системам Windows компании Microsoft, 
выпуск лфетьей бета-версии планируется в июне, а 
т версии — в конце августа. И называть- 

она будет, по-видимому, Windows 97. 


Оруэлл был прав? 

25 марта 

Корпорация Капзтеп обнародовала последнюю вер- 
сию программного обеспечения под названием 
LittleBrother, которое дает возможность компаниям кон- 
тролировать использование служащими ресурсов 
Internet v intranet, включая возможность блокирования 
доступа к некоторым ресурсам. 

По заявлению президента компании, новое ПО — не 
первая ласточка цензуры, а деловой инструмент для 
повышения производительности труда служащих круп- 
ных компаний, любящих в рабочее время скользить от 
одной \еб-страницы развлечений к другой. 

Новое программное средство может собирать и со- 
хранять информацию о пользователях Internet, посе- 
щаемых ими местах в Сети, фиксировать продолжи- 
тельность работы. Особый упор делается на выявле- 
ние любителей поиграть в Сети или беседовать по 
каналам IRC. 

Также возможно создание базы данных по сетевым 
ресурсам с разделением их по категориям типа «пор- 
нография», «игры», ит. д., с возможностью блокиров- 
ки любых ресурсов. Гибкая конфигурация и возмож- 
ность самостоятельной настройки дают руководите- 
лям компании возможность полностью контролировать 
посещение Internet служащими в рабочее время. 

Версия LittleBrother 1.2 вышла 25 марта в двух мо- 
дификациях. Первая, стоимостью 295 долларов, по- 
зволяет отслеживать и анализировать использование 
сетей; вторая, LittleBrother Professional Edition, стоимо- 
стью 495 долларов, дает возможность блокировать 
ступ к сетевым ресурсам. 


Новый CD от «Кириллаи Мефодия» 

Хотите узнать, зачем был воздвигнут Стоунхендж, 
ровесник египетских пирамид? Интересно ли вам, что 
было написано нажамнях, которыми была вымощена 
дорога Мардука? Если да, то новый диск фирмы «Ки- 
рилл и Мефодий» «Шедевры архитектуры» — для вас! 
CD рассказывает о шедеврах мировой архитектуры, 
представляющих различные архитектурные стили и ис- 
торические эпохи. Рассказы 3By4aT Ha русском и анг- 
лийском языках и проиллюстрированы рисунками и‹фо- 
тографиями. Они будут интересны и взрослым, и де- 
тям. Многие детали зданий и сооружений можно рас- 
смотреть и узнать о них интересные подробности-На 
этом диске есть и интересная игра! Особую гордост 


В чем 
вопрОС? 


Алексей Анненков 


«Вы можете купить у меня любой автомобиль, при 
условии, что это будет черный. Ford-T», — сказано 
Г. Фордом почти 70 лет назад. С тех пор производите- 
ли научились, не снижая объемов выпуска, индиви- 
дуализировать массовую продукцию. И только про- 
граммы для компьютеров все еще похожи на черный 
«Форд-Т». Редактор, табличный процессор, почтовая 
программа и Web-Opay3ep, используемые вами, в точ- 
ности те же, что и умиллионов других людей, сидящих 
3a IBM PC. И если в отношении этих классов программ 
возможны пусть не индивидуализированные, но MHO- 
гочисленные варианты, TO операционные системы, ле- 
жащие в основании любой софтверной пирамиды, почти 
не предоставляют нам, пользователям, альтернатив. 

Так стоит ли задумываться? Может, поставить 
Windows 95 — и дело с концом? 

Выбор операционной системы определяет техноло- 
гию вашей работы (и перспективы ее совершенство- 
вания) на долгое время. Правильное решение сэконо- 
мит в будущем значительный труд, и наоборот. Так 
что осознанный выбор — предпочтительнее. Кроме 
того, даже если альтернативы черному «Форду-Т» не 
существует, все равно следует знать, как он устроен. 

Традиционный алгоритм’выбора-товара (репутация 
фирмы — эксплуатационные возможности изделия — 
цена) в случае покупки’операционной системы может 
не сработать — особенно тогда, когда вы не корпора- 
тивный пользователь, а «сами по себе». Важнейшим 
критерием в данном случае является, пожалуй, гаран- 
тия того, что система имеет перспективу развития (вы 
не должны остаться один на один с неизбежными в 
будущем проблемами); что программного обеспече- 
ния, функционирующего в данной среде, достаточно 
для ваших нужд; и что производители оборудования 
снабжают свои устройства необходимыми драйвера- 
ми. Разумеется, остаются в силе традиционные пока- 
затели: надежность, быстродействие, требования к 
ресурсам компьютера, эргономика. 

Так какие же варианты имеются у пользователя IBM 
РС? Вопреки мнению прогрессивной общественности, 
если очень хочется, то можно работать исключительно 
под 00$, — многочисленные поклонники «Лексикона», 
«Суперкалька» и Ерзоп-ЕХ1 050 так и делают, не стра- 
дая комплексом неполноценности. Можно остаться и в 
Windows 3.x. Это пока что самое распространенное 
решение. Объемы продах Windows 95 в 1996 году Ha 
9,3% (Windows МТ — более чем на 30%) отстали от 
прогнозов, поскольку большинство корпоративных 
пользователей предпочли отложить переход на новую 
OC и приобрели DOS в сочетании с Windows 3.x. По- 
ставки DOS (MS-DOS u PC-DOS) и Windows 3.x с появ- 
лением Windows 95 сократились незначительно, при- 


чем сильнее сократились продажи не DOS, a Windows 
3.x. И тот, и другой варианты хорошо известны, на- 
дежны и многократно описаны. Однако сегодня они 
уже не удовлетворительны, и поэтому мы не станем 
их рассматривать. 

Начиная с осени позапрошлого года можно пред- 
почесть Windows 95. Если вы дадите себе труд ос- 
отреться по сторонам, то, вероятно, заметите еще 


То ли geno Windows 95. В противоположность Linux, 
для нее качества настольной системы — на первом 
месте, а все остальное — в десятую очередь. 

Внешние отличия «девяносто пятых» от предшест- 
вующих Windows значительны. Интерфейс на всех уров- 
нях — от установки новых плат до работы с мышью — 
претерпел изменения к лучшему. Технология 
plug’n’play, которая во многих случаях действительно 


ся прежде всего возможность разработки 32-битных 
приложений и модифицированная файловая система, 
позволяющая хранить «длинные» имена файлов. Ме- 
жду прочим, возможность употребления «длинных 
имен» в сочетании с совместимостью прежних прило- 
жений и данных потенциально опасна. Попробуйте пе- 
реименовать по-новому старые файлы или каталоги, 
если они фигурируют в описаниях свойств объектов 


две системы: Windows NT, а также 05/2 
фирмы IBM. Маловероятно, но не искл 
чено, что вы проявите интерес к UN 
добным системами, в частности, наибо- 
лее популярной версии Unikana PC под 
названием Linux. В последнем ‘случае вам 
нет нужды читать статью дальше: готов- 
ность инсталлировать Unix на PC означа- 
ет, что круче вас — только горы. Для лю- 
бопытствующих же сообщим следующее. 
Unix — безусловный рекордсмен по про- 
должительности жизни. Через два года 
этой операционной системе исполнится 30 
лет, н и старческими болезнями 


ловая система: Изначально многопользо- 


вательская и многозадачная, Ипхотлича- 
‘етсятибкостью. Пожалуй, слишком боль- 


шой гибкостью (у программистов есть 
шутка: никто, кроме администратора Unix- 
системы, не знает, как на этой неделе на- 
зывается команда PRINT) и отличной пе- 
реносимостью. Достигаются эти качества 
«просто»: начиная с 1974 года исходные 


тексты Unix на языке Си общедостувны — - 


только и надо, что взять их да откомпили- 


ровать на своей машине. В действитель-. 


ности, 06 инсталляции, например, Linux Ha- 
писана'не’одна:сотня страниц, и проблема 


`` ‘далека т всеобъемлющего решения... Unix 
‚ _ поддерживает образование сетей на уровне 


ядра системы и лучше прочих подходит в 
качестве операционной среды для серве- 
ров Интернета — она любима и системны- 
ми администраторами, и хакерами. Один 
изтаких любителей, финн ЛинусТорвальде, 
на рубеже 90-х годов разработал полно- 
ценную 32-битную версию Unix для про- 
цессоров i386 и назвал ee Linux. Эта сис- 
тема быстро завоевала популярность, не 
в последнюю очередь благодаря тому, что 


т. Многие черты Unix стали: 
эталоном — например, иерархическая фай» - 


Что такое 32-битная операционная система? Чем она 
лучше 16-битной и какие проблемы возникают в связи с 
эксплуатацией «старых» приложений в новых операци- 
онных средах? 

«Разрядность» операционной системы и приложений зави- 
сит отвозможностей процессора, а именно — отемкости 
(разрядности) и числа регистров (регистры процессора ло- 
гически представляют собой верхний уровень иерархии па- 
мяти — после дисков и микросхем на материнской плате). 
Следуя введенной фон Нейманом аналогии между живыми 
и искусственными автоматами, можно сказать, что регистры 
процессора — это кора головного мозга, оперативная па- 
мять — знания (физическое место хранения которых в био- 
логических системах не установлено) , внешняя память — ге- 
нетические коды. 

Именно в регистрах хранятся данные, над которыми «тру- 
дится» процессор. Чем выше разрядность регистров, тем, 
естественно, эффективнее обработка данных. Увеличение 
разрядности — а она по причине двоичности машинной 
арифметики всегда представляет собой степень числа 2 — 
означает радикальное увеличение потенциальной произ- 
водительности. 

Кристаллы компании Intel, начиная с i386, имеют 32-раз- 
рядную архитектуру. Но до появления OS/2, Linux и Windows 
NT/95 программы для IBM PC в подавляющем большинстве 
были безальтернативно 16-битными, ориентированными 
на архитектуру i286 и даже 8086. 

Причина втом, что приложения, пусть написанные наязы- 
ке высокого уровня, в процессе компиляции сначала пре- 
образуются в код ассемблера итолько затем транслируют- 
ся в исполняемый код. А ассемблер зависим отоперацион- 
ной системы. Его нельзя настроить на произвольное число 
и разрядность регистров, он либо «знает», либо «не знает» 
о дополнительных возможностях вычислительной системы. 
Получается, что прикладные программисты, пишущие софт 
для IBM PC, долгое время не могли воспользоваться дости- 
жениями современной микроэлектроники из-за ограниче- 
ний, накладываемых 16-битной операционной средой DOS 
и Windows 3.x. 


на поверхности рабочего стола, = и объек- 
ты станут реагировать на попытку их акти- 
визации сообщением об ошибке. Модель 
управления памятью, несмотря на некото- 
рые усовершенствования, осталась по су- 
ти прежней — адресное пространство ди- 
намически делится между задачами (про- 
цессами) и самой Windows 95. При этом 
выигрыш в производительности оборачи- 
вается потерей надежности: приложение, 
некорректно использующее память, может 
разрушить систему. Полноцённая защита 
от пресловутого «general protection fault» 

а только для 32-битных при- 
ложений. И вообще, складывается впечат- 
ление, что Windows 95 работает со стары- 
ми 16-битными программами в точности 
так же, как и Windows 3.x. Во всяком слу- 
чае, прироста производительности вы не 
заметите, и некоторые программы, исполь- 
зующие ресурсы компьютера в обход стан- 
дартных функций BIOS, фактически потре- 
буют выхода в DOS (эмуляция сеанса DOS) 
с последующей повторной загрузкой 
Windows 95. 

В этой связи вспоминается вот что. Вни- 
мательных специалистов не могло не на- 
сторожить опубликованное в преддверии 
выхода на рынок Windows 95 мнение одно- 
го из руководителей проекта Windows 3.0 
А. Кинга, который счел возможным `обви- 
нить в ненадежной работе Windows авторов 
приложений. (А. Кинг. Windows 95 изнутри. 
— Перев. с англ. — СПб.: Питер, 1995. — 
512 с.) Еще в полузабытые времена OS/ 
370 разработчики линчевали бы системно- 
го программиста, который не смог обеспе- 
ЧИТЬ юных cuc- 
темы даже для неотлаженных кодов! Од- 
нако наличие этих и других нареканий вад- 
pec Windows 95 не должно вас пугать: про- 
грамм без ошибок не бывает, а где же 


автор сделал ее бесплатной. Операционная система, 
предъявляющая самые скромные требования к мощ- 
ности компьютера и обладающая уникальными OCO- 
бенностями (удаленное администрирование, наличие 
множества программ, причем большей частью бес- 
платных), оказалась в своей сфере вне конкуренции. 

Ипих может применяться и как настольная систе- 
ма — благодаря совместимости с DOS-npunoxe- 
ниями и графическому интерфейсу XWindow. Но 
«может применяться» — сами понимаете, не есть 
рекомендация к применению. Как писал Керниган, 
один из авторов Unix, по мере распространения этой 
системы число специалистов уменьшается. Так что 
Ипих — удел профессионалов. 


работает, является большим удобством. Вопрос толь- 
ко: для кого? Среднестатистический российский вла- 
делец ‘компьютера при установке модема или смене 
СО*дисковода (не говоря уже‘о’более серьезных мо- 
дификациях), как правило, не обходится без услуг cne- 
циалиста! Вот для 5ТоГ6-то специалиста plug’n’ play — 
находка. А рядового пользователя в Windows 95 при- 
влекает скорее переносимость привычных ему прило- 
жений, эргономические свойства новой ОС, быстро- 
действие 32-битных приложений и настойчивая рекла- 
ма. 

Внутренние перемены в Windows 95 существенны, 
хотя и не являются принципиально новыми технологи- 
ческими решениями. К числу таких перемен относят- 


чаще выявляются ошибки, как не в самых сложных и 
распространенных продуктах? Как бы то ни было, 
Windows 95 в 1996 году была продана 45 миллионов 
раз. Выяснить причины такого успеха гораздо важнее, 
чем найти (п+1)-ю ошибку аналитиков и программи- 
стов Microsoft. 

Тем более что Windows 95 не единственная и даже 
не первая 32-битная операционная система, выпущен- 
ная компанией Microsoft. В 1993 году на арену вышла 
рассчитанная на корпоративных пользователей 
Windows МТ — система, девизом которой является «мно- 
гозадачность, надежность, безопасность, универсаль- 
ность». Эти качества, а также ориентация на работу в 
сети в сочетании с привычным пользовательским ин- 
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авторов диска представляют ЗО9-реконструкции семи 
чудес света. Точно, во всех подробностях восстанов- 
лены детали величайших творений человеческих рук. 
Диск выходит на русском и английском языках и рас- 
считан на просмотр в кругу семьи. Он будет интере- 
сен всем, кто хочет узнать больше. 

Диск появится в продаже в мае 1997 года. 


Виртуальный Чайковский 

Скоро выйдет в свет еще один интерактивный CD- 
ВОМ компании «Кирилл и Мефодий» — мультимедийная 
энциклопедия, которая содержит уникальные сведения 
о биографии великого композитора, его творчестве, про- 
изведениях, о людях, его окружавших. Помимо сотни 
обзорных статей любитель классической музыки най- 
дет в энциклопедии три справочника: персоналий, про- 
изведений великого композитора, а также справочник 
победителей Международных конкурсов музыкантов- 
исполнителей им. П. И. Чайковского. Более трех часов 
музыки на диске не оставят равнодушным ни одного 
меломана. Энциклопедия предоставит возможность со- 
вершить двенадцать экскурсий по удивительному ми- 
ру, в котором творил Петр Ильич Чайковский. Диск пред- 
назначен как для взрослых пользователей, так и для 
детей, поскольку содержит игру «Щелкунчик» с исполь- 
зованием фрагментов музыки к балету. Игра развива- 
ет музыкальный слух и учит нотной грамоте. 


Поговорим? 

19 марта 

Компания AST объявила, что теперь в-ее компьюте- 
pax марки Bravo будут применяться новые технологии 
речевого ввода. AST — вторая после IBM фирма, кото- 
рая стала устанавливать в своих изделиях систему 
Voice Type 3.0. Начать продажу новых компьютеров 
планируется во второй половине года. 

Без прикосновения к клавиатуре можно будет за- 
пускать приложения, диктовать записки, пользоваться 
Internet, посылать сообщения по электронной почте. 
Новое программное обеспечение позволяет диктовать 
до ста слов в минуту при средней точности распозна- 
вания 90 процентов. Благодаря возможности обуче- 
ния повышается точность распознавания и, кроме то- 
го, существует настройка под конкретного пользова- 
теля. Программное обеспечение будет поддерживать 
распознавание английского, испанского, немецкого, 
итальянского, французского и японского языков. 


Помедитируем? 
` 1 апреля 

«improve Yourself» — это название нового мультиме- 
дийного диска, выпущенного фирмой Trans-Ameritech 
Enterprises. Название можно перевести как «Преобрази 
себя». Это второй диск из серии «Человек и его душа», 
которая была анонсирована в 1996 году. Он является 
логическим дополнением первого диска, содержащего 
различные тесты и гадания. В нем собраны разнооб- 
разные методики тренировки памяти, наблюдательно- 
сти, внимания, можно просто заняться медитацией. 


Серия дисков разработана в России, но первона- 
чально издавалась только на английском языке. Пер- 
вый диск был успешно распродан в США, полностью 
переведен на русский язык и с таким же успехом про- 
дается в России. Диски работают в интерактивном ре- 
жиме, дикторский текст сопровождает вас во время 
всего «путешествия». Текст представлен на русском 
языке, но при желании вы можете перейти на англий- 
ский. Музыка и интеллигентная «мягкая» графика при- 
ятно удивят вас. 

Выпуск русифицированного диска планируется к концу 
мая, его предположительная цена — 20 долларов. 


ParaGraph объявляет о выпуске 

ParaWin СЕ версии 1.0 

7 апреля 

Компания ParaGraph International объявляет о выпус- 
ке ParaWin СЕ версии 1.0. ParaWin СЕ — это программ- 
ный продукт для операционной системы Windows CE 
фирмы Microsoft, который позволяет полноценно поль- 
зоваться русским языком на карманных компьютерах 
(HPC) типа Compaq PC Companion и Casio Cassiopeia. 
ParaWin CE Супс версии 1.0 включает русскую клавиа- 
турную раскладку и комплект шрифтов, достаточный 
для работы во всех встроенных программах Windows 
СЕ. После установки ParaWin СЕ пользователь сможет 
не только готовить документы в программах Pocket Word 
и Pocket Excel на русском, но и просматривать содер- 
жимое русскоязычных МеБ-узлов с помощью програм- 
мы Pocket Internet Explorer. ParaWin CE Cyrillic будет 
устанавливаться на все HPC, распространяемые через 
официальных дилеров фирмы ParaGraph. Версии для 
поддержки европейских языков можно получить в фир- 
ме ParaGraph по специальному запросу. 

Более подробную информацию о новом программ- 
ном продукте ParaWin CE Cyrillic можно получить на 
узле Web компании ParaGraph по адресу: http:// 
www.paratype.com/ru/soft/parawince/parawince.html 


Newton теперь понимает по-русски 

8 апреля 

Японская корпорация Enfour разработала программ- 
ную поддержку русского языка для персональных циф- 
ровых секретарей Newton MessagePad производства 
компании Apple. Как сообщил представитель Enfour, 
созданный специалистами компании программный па- 
кет Uni-FEP реализует Unicode-Ha6op кириллических 
символов и обеспечивает полную локализацию интер- 
фейса пользователя. Исходной базой новой программ- 
ной системы послужила реализация в составе Uni-FEP 
поддержки японского языка. К этой основе оказалось 
достаточно добавить лишь кириллические шрифты и 
раскладки клавиатур из пакета русификации Russian 
Newton компании Paragon. Распространение программ- 
ного обеспечения в США начнется в мае, но в России 
оно доступно уже сейчас через двух дистрибьюторов: 
«Ками Новые Технологии» и «МакЦентр». 

Зарегистрированные пользователи Russian Newton 
смогут приобрести новую систему за 35 долларов — со 
средствами переноса данных, либо за 25 долларов — 
без таких средств. Кроме того, она предлагается в ка- 
честве дополнительного компонента к комплекту постав- 
кикомпьютеров MessagePad МР130 (который стоит 950 
долларов) и MessagePad MP120 (600 долларов). Oc- 


терфейсом сделали Windows МТ реальным конкурен- 
TOM Unix в своем секторе рынка. 

Windows NT едина в двух лицах: существует Windows 
МТ Server и Windows МТ Workstation. Последняя пред- 
ставляет собой настольную систему конечного поль- 
зователя и «выручает» Windows 3.x и Windows 95 там, 
где они не справляются, — в предметных областях, 
для которых безопасность информации важнее совмес- 


тимости с «Ооот» и «некорректными» 16-битными при- 


ложениями десятилетней давности. 

Windows МТ поддерживает разнообразные типы про- 
цессоров (в том числе RISC-npoueccopb!) и много- 
процессорные компьютеры. Каждое приложение для 
Windows МТ является процессом, который «обитает» 
в строго изолированной области памяти под полным 
контролем системы. Для 16-битных кодов 00$ и 
Windows 3.x выделяемая им память интерпретирует- 
ся в виде виртуальной ВО$-машины, сбой которой 
никак не влияет на работоспособность ядра опера- 
ционной системы. Виртуальная ОО$-машина — это 
имитационная модель компьютера, управляемого опе- 
рационной системой DOS. С помощью этой модели 
выполняется эксперимент над реальным com 
ем. Если приложение работает корректно — очень 
хорошо, пользователь получает нужные результаты. 
Если нет — ничего страшного, виртуальная машина 
останавливается, но реальная — прбдолжает рабо- 
тать. Впечатляющая устойчивость (существует не так 
много людей, которые могуг похвастаться тем, что 
умеют писать программы, способные привести 
Windows МТ к отказу) достигается неной некоторых 
разумных ограничений. Прежде всего нужен хоро- 
ший компьютер. «Хороший» означает как высокие тре- 
бования к вычислителеной мощности (Pentium 60 и 
16 Мбайт ко м и качество изготов- 
ления. Все применяемые устройства должны вхо- 
дить в Microsoft Hardware Compatibility Ц$+ (доступен 
по адресу http://www.microsoft.com) — список серти- 
фицированного компанией Microsoft оборудования, 
иначе вам не гарантируется ни стабильность, ни 
безопасность. Примерно та же ситуация и с про- 
граммами: драйверы и приложения, которые прекрас- 
но работают с Windows 3.х/95, совсем не обязатель- 
HO «пойдут» под МТ. Не идут, например, 16-битные 
драйверы устройств и, как ни странно, офисные па- 
кеты производства компаний Lotus и Corel, написан- 
ные для Windows 95. 

Интерфейс МТ, начиная с версии 4.0, идентичен ин- 
терфейсу Windows 95, и это облегчает повседневную 
жизнь пользователя — он не чувствует себя изгоем. 
Однако plug’n’play нет, и вряд ли из-за технических 
проблем. Скорее, в Microsoft решили, что 32-битной 
операционной системе, обеспечивающей вытесняю- 
щую многозадачность и виртуальные `В0$-машины, 
ни кчему архитектурные излишества. 

Кому адресована Windows NT Workstation? Очевидно, 
человеку, который применяет компьютер с ясной утили- 
тарной целью. Это либо корпоративный пользователь — 
и в этом случае выбор операционной среды сделал за 
него системный администратор; либо прагматичный и 
респектабельный «advanced user», дорожащий своим 
временем и информационным благополучием. = 

У Windows МТ есть предшественник — операцион- 
ная система 05/2 фирмы IBM. Ныне 05/2 представ- 
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ляет собой конкурирующий с Windows продукт (а ведь 
десять лет назад это был совместный проект IBM и 
Microsoft!). Любопытно, что М. Дюнье, вице-прези- 
дент Microsoft, отвечающий за семейство систем 
Windows, начинал в 1988 году как менеджер проекта 
05/2. Windows МТ, например, имеет больше общего 
- с 05/2, чем с Windows 95, — все, что сказано о вы- 
_ тасняющей многозадачности и концепции виртуаль- 
ных 00$-машин, справедливо. в отношении bale 
Роднит эти системы и то, YTO они. 
полнение к неуклюжей файловой системе 
рая использует последбвательный поиск и ноя: 
тацию файлов, гораздо более производительные ме- 
тоды доступа, 


05/2 задумывалась как операционная среда нового. 


поколения для IBM РС. Она должна была радикально 


преодолеть — и действительно преодолела — ограни-- 


чения 005, задействовав возможности 32-разрядных 
процессоров Intel. Создатель OS/2, фирма IBM, не 
просто присутствует на рынке операционных систем с 
о само по себе достижение. Она создала 


виртуальные машины — все это благодаря IBM стало 
известно`еще в`70-е‘тоды, так`что 03/2 может гор- 
^ _ диться своим происхождением. 
` Однако B Hatt просвещенный век мало быть аристо- 
кратом — надо уметь работать. Чем, кроме родослов- 
ной, может похвастаться OS/2? Неужели только тем, 
что многие особенности интерфейса 05/2 заимство- 
ваны разработчиками Windows 95? 

Разумеется, нет. Это надежная, богатая возможно- 
стями и очень неприхотливая система, обладающая 
уникальными возможностями индивидуальной. на- 
стройки. Установив OS/2, вы можете начинать -рабо- 
тать — поддержка мультимедиа, телекоммуникацион- 
ная программа; все сервисы Интернета, редакторы, 

ay средства разработки, игры и прочее вам обеспечены, 
`` причём всё‘реализовано весьма удобно. Язык REXX 
(REstructured eXtended eXecutor Language) позволяет 


ок. Многозадачность, разделение времени и. 


полноценно программировать непосредственно в опе- 
рационной среде, создавая элементы интерфейса и 
управляя вычислительным процессом. Слабым подо- 
бием программ на ВЕХХ являются файлы .bat B DOS. 
Если хотите, можете сохранить настоящие Windows 3.1, 
то есть интерфейс и все приложения, но практически 
никакие 32-битные программы для Windows 95 под 
управлением 05/2 исполняться не будут. 

Пользователи 05/2 (как и Windows МТ) практически 
не знают проблем, вызываемых компьютерными ви- 
ами. Причин“две:‘ во-первых, вирусы пишутся в 
расчете на наиболее распространенную операционную 
систёму! Во-вторых — и это, пожалуй, главное, — мно- 
гозадачная среда, эмулирующая DOS для 16-битных 
приложений, гораздо сложнее «невиртуальной» 005. 
Изучивший! такуюг ередупрограммист имеет массу 
пругих`возмбжностей для! самоутверждения, вместо 
того чтобы писать вирусы. Да и времени у такого че- 
ловека на подобные глупости уже практически нет. 
сия OS/2 вышла под индексом 4.0 
bie программы, и прежде всего опе- 
рационные системы, по количеству аккумулированно- 
го вних труда сравнимы с кораблями, однако анало-, 
гичные корабельным традиции присвоения имен не г» 
сложились. Удачные решения (например, Паскаль) со- 
седствуют с поверхностными (Дельфи, Оракул) или 
вовсе примитивными (вроде PL/1). (Что имели в виду 
авторы 05/2 4.0 — хищную птицу или мифологический 
персонаж времен короля Артура, известный почитате- 
nam Стругацких как «сэр ‘гражданин Мерлин»?) В стан- 
дартной поставке система обладает уникальной осо- 
бенностью. С помощью обычной звуковой карты сис- 
темой можно`управяяты голобомзи использовать ее 
для письма под ‘диктовку: Правда, только“на англий- 
ском и при наличии 24 Мбайт памяти. 

Установка 05/2 не является столь же бескомпро- 
миссным решением, что и установка Linux, но все же 
требует решительности и ясного понимания возмож- 
ных ‹результатов..Главное, пожалуй, заключается в 


том, что вы бросаете вызов общественности. Отны- 
не в компьютерной периодике редко попадется инте- 
ресная вам статья. Вам будет непросто обзаводить- 


ся программами по причине... процветающего у нас 
пиратства. В условиях «правильных» зарплат и пра- 
вильной торговли легко проявлять независимость, но 
что прикажете делать, если в вашем распоряжении 
только Митино и «Горбушка», на которых. приложений 
для OS/2, мягко говбря, недостаточно? Конечно, мож- 
но ночами обзванивать BBS‘ впоисках программ, до- 
биваясь при этом немалых успехов, но тогда неиз- 
бежен риторический вопрос: 05/2 для вас или вы 
для 05/2? На фоне таких проблем технические слож- 
ности вроде повторной инсталляции прикладных про- 
грамм Windows 3.x (кстати, Windows МТ тоже не обес- 
печивает их работоспособность без повторной уста- 
новки) кажутся мелочью. 

Что день грядущий? IBM заявляет устами недавно 
назначенного главы московского офиса: «Наша страте- 
яв ‚России... ориентирована на вертикальные рынки — 

уктуры, промышленные пред- 


приятия, нефтедобывающие компании, правительствен- 
„ные структуры». Яснее не скажешь — это означает ставку 


HaAS/400, а He Ha PC. Microsoft же методично оккупиру- 
ет, пусть с помощью пиратов, российский рынок Ha- 


CTOSIbHbIX операционных систем, обещая все новые и 


новые усовершенствования Windows NT/95. 

Подведем итоги. Появление Windows 95 нисколько 
не изменило нынешнего положения, при котором слож- 
ность операционных сред растет быстрее возможно- 
стей приложений. Но Windows 95 и МТ прорвали фронт 
32-битных систем благодаря тому, что Microsoft, как 
всегда, неукоснительно следует правилам стратегии 
и тактики. После того кактщательно подготовленное 
наступление Windows 95 обеспечило начальный ус- 
пех, в бой вступили второй и третий эшелоны усовер- 
шенствованных и совместимых ый, 
Windows прикладных программ, противостоять KOTO- 
рым пользователь не в силах. Общепризнанно, что 


Новость для всехлюбителей компьютерных игр! 


в 


Уже сейчас вы можете оформить редакционную подписку на 2-е полугодие 1997 г. нановый журнал издательского 
дома “Компьютерра” “Game.EXE”. Это удобно, недорого и, главное, надежно, тем и более` что через отделения связи 
подписка пока производиться не будет. 
Чтобы оформить подписку, нужно: 

1) Заполнить подписной купон, 
напечатанный на обороте этой страницы. 
2) Оплатить в любом отделении: 
Сбербанка России 90 000 руб. за 
полугодовую подписку или 15 000 руб. 
за любой номер с 7 по 12. 

&. Получателем платежа является : 

ЗАО “Компьютерная пресса”; 

р/с 810467013 в АКБ “Кредит-Мос- 


ЗАО "Компьютерная пресса" 


‘получатель платежа 


Расчетный счет № 810467013 K/c50] 16] 700 
АКБ "Кредит-Москва” 


ИНН 7729340216 


ПИК 044583501 


другие банковские реквизиты) 


Лицевой счет № 


ПЕТРОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ 


фамилия, и.о, адрес плательщика 


Ч а, д. 10 0 


Сумма 


Вид платежа 


ква”; к/с 501161700; ИНН 
7729340216, БИК 044583501. 
Образец заполнения квитанции приводится. АРВ 
3) Отправить подписной купон и копию а 


Плательщик Перов 


квитанции об оплате в конверте с пометкой 
“Game. EXE - подписка” по адресу: 117419, Москва, 2-й Рощинский 
проезд, д. 8A, ЗАО “Компьютерная пресса”. 
МВ! Оплата подписки на полугодие принимается не позднее 15 июня 1997 г. Оплату подписки на отдельные номера следует производить не 
позднее 15 числа предподписочного месяца. Подписка действует только на территории России. 
Получать “Game.EXE” вы будете прямо в почтовый ящик в редакционном конверте. 
По всем вопросам, связанным с подпиской, звоните по тел. (095) 232-22-63. Контактное лицо: Игорь Широнин. 
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тальные обладатели машин Newton могут приобрести 
данный комплект ПО за 99 долларов. По словам пред- 
ставителей Enfour, спрос на системуожидается на уров- 
не 300 комплектов в месяц. 


PowerChute от АРС 
8 апреля 

Корпорация 
АРС выпустила 
программный 
продукт 
PowerChute Plus 
5.0 for Windows 
МТ, разработан- 
ный специально 
для защиты 
Web-cepsepos. 
Пользователь 
может больше 
не опасаться не- 
завершенных 
транзакций при 


* 
У PowenCayye 


обмене данными с Web-cepBepom, которые нередко 
происходят из-за сбоев в электропитании и приводят к 
порче данных при неожиданном отключении сервера. 

Теперь администратор сервера может наблюдать за 
качеством энергоснабжения, а пользователь — про- 
верять, не подвержен ли данный сервер опасности 
перебоев с питанием. 

PowerChute 5.0 включает в себя три программы, обес- 
печивающих эффективную защиту Web-cepBepa: 
WebServer Shutdown, WebAlert Notification и WebAgent 
UPS Management. Пакет поможет администратору дис- 
танционно управлять нагрузкой на источник беспере- 


бойного питания производства APC, атак же контроли- 
ровать состояние ИБП удаленных серверов. 

WebServer Shutdown автоматически закрывает при- 
ложения до аварийного отключения сервера из-за про- 
блем с энергией. Программа работает с большинст- 
вом самых распространенных операционных систем, 
включая Netscape Communications Server и Microsoft 
Internet Information Server. 

WebAlert автоматически уведомит пользователя о TOM, 
что сервер переключился на питание от ИБП. Кроме 
того, WebAlert поместит подобное сообщение на дру- 
гих НТМЕ-страницах, где содержится информация о 
состоянии сервера. 

WebAgent поможет администратору следить за источ- 
ником Web-cepsepa, находящегося в любой месте 
Internet. Используя браузер, администратор может про- 
читать описание специфических событий, связанных с 
ИБП и электроснабжением на странице PowerPage. 


«Беседы» no Internet с синхронным 

переводом 

2 апреля 

Компании Globalink и Uni-Verse LLC разработали техноло- 
гию мгновенного перевода, благодаря которой Web-nyre- 
шественники смогут беседовать в реальном времени с 
людьми, которые разговаривают на других языках. Uni- 
Verse собирается открыть свои многоязычные «беседки» в 
конце апреля по адресу http:/Avww.uni-verse.com. Здесь 
можно разговаривать на английском, испанском, француз- 
ском, немецком, итальянском и португальском языках. Для 
этого пользователю нужно только выбрать язык, на кото- 
ром он хочет «говорить», а дальше остается только читать 
сообщения других «собеседников». Uni-Verse ориентирует- 
ся в своей работе на среднего \Меб-пользователя. В таких 
«беселках» будет использоваться технология перевода ком- 
пании Globalink и «беседочное» ПО от Uni-Verse. Таким 06- 
разом, при определенном развитии этой технологии может 
быть снят языковой барьер в Интернете. Жаль только, что 
пока отсутствует поддержка русского языка. 
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Microsoft Office — лучший в своем классе пакет прило- 
жений. Автору довелось читать об этом даже в 
SU.0S2.MARGINAL — конференции приверженцев OS/ 
2. Вряд ли среди множества свидетельств в пользу 
данного заключения найдется более объективное. При 
этом у конкурентов не осталось участка для нанесе- 
ния контрудара — среди сетевых корпоративных сис- 
тем прочно обосновалась Windows МТ Server, а инди- 
видуальным пользователям, для которых критичны на- 
дежность и полноценная 32-разрядная производитель- 
ность, предложена Windows МТ Workstation. Продол- 
жая военные аналогии, можно сравнить семейство ОС 
Windows с единой системой стрелкового оружия Ка- 
лашникова: концептуально единая разработка успеш- 
но применяется для функционально различных изде- 
лий. Да, конечно, АКМ технически совершеннее М-16, 
в то время как Windows 95, возможно, проигрывает в 
техническом отношении 05/2. Важно понимать, что ус- 
пех современной операционной системы, как и всяко- 
го капиталоемкого изделия, определяется на рынке. А 
для рыночного успеха технические достоинства — лишь 
одно и, возможно, не главное условие. 


ПОДИИСНОЙ КУПОН НА ЖУРНАЛ. GAMEEXE (2-е ПОЛУГОЛИЕ) 


Фамилия 


Почтовый индекс 


Населенный пункт 


Отчество 


Адрес 


Телефон 


Я хочу подписаться на журнал Сате.ЕХЕ (отметить необходимое): 


- на 2-е полугодие 1997 года целиком cS 
- на отдельные номера: № 7 & No 8 Bs Ne 9 | № 10 в № 11 № № 12 48 


Еще одна цветная книга... 

Недавно увидела свет «Белая книга», посвященная 
описанию основных принципов технологии передачи 
данных по телефонным линиям со скоростью 56 Кбит/ 
с. Необходимость в выпуске подобного издания дав- 
но назрела в связи с тем, что многие поставщики та- 
ких модемов не включали в комплект поставки техни- 
ческую информацию. 

CompuLink открывает новый магазин 

В марте открылся новый, пятый по счету магазин- 
салон крупной компьютерной компании CompuLink. В 
этом, по уверению представителей компании, самом 
большом магазине будет представлен широкий ас- 
сортимент товаров для частных пользователей, ма- 
лых офисов и крупных предприятий. Для привлечения 
покупателя в магазине работает бар, Internet-Kace, 
проводятся демонстрации программных продуктов 
российских производителей. Салон расположен по ад- 
ресу: ул. Удальцова, д. 85, кор. 2. 


Награда нашла героя! 

Компания R-Style сообщает о присвоении ей звания 
Microsoft Solution Provider. Это звание присваивается 
компаниям — системным интеграторам, имеющим 
достаточный опыт в осуществлении реальных проек- 
тов на базе технологий Microsoft, а также нескольких 
специалистов, сертифицированных по программе 
Microsoft Certified Professional. Кроме того, от кандида- 
та на звание требуется предоставление письменной 
рекомендации одного из клиентов, для которого вы- 
полнен проект. Соответствие всем этим требованиям 
подтверждает высокую квалификацию специалистов В- 
ЗУЕ и накопленный компанией опыт как в осуществ- 
лении сложных проектов для своих клиентов, так и в 
построении собственной корпоративной сети (на сего- 
дняшний день компания R-Style имеет одну из круп- 
нейших в России развернутых систем электронной поч- 
ты на базе Microsoft Exchange). 

Надеемся, что получение звания Microsoft Solution 
Provider позволит компании R-Style поднять качество 
своих проектов и обслуживания клиентов на еще бо- 
лее высокий уровень за счет усиления информацион- 
ной поддержки, более быстрого доступа к новейшим 
технологиям и более тесного сотрудничества с корпо- 
рацией Microsoft. 


Программа обучения от Hewlett- 

Packard 

28 марта 

Компания Hewlett-Packard представила в России про- 
грамму обучения, после окончания которой и успеш- 
ного прохождения тестов, проводимых независимой 
международной компанией Sylvan Prometric, слуша- 
тели получают признанные во всем мире сертифика- 
ты, свидетельствующие о профессиональной подго- 
товке. Программа рассчитана на неделю и включает в 
себя теоретический обзор современных сетевых тех- 
нологий и их практическую реализацию в сетевых про- 
дуктах НР. В отличие от курсов, ранее проводимых 
компанией НР в рамках маркетинговой политики, кото- 
рые были ограничены специально выделяемыми на 
программу средствами и, соответственно, фокусиро- 
вались лишь на партнерских каналах НР, эти курсы 
может посетить любой желающий. На сегодняшний 


день курс обучения прошло более 100 компаний — 
все дистрибьюторы НР, а так же значительная часть 
партнеров первого и второго уровней. 

Интересно решена финансовая сторона обучения: 
для партнеров НР оно практически бесплатно, так как 
оплачивается изимеющихся у компаний-партнеров спе- 
циальных фондов, предназначенных для проведения 
совместных акций с НР. 


Первый российский Интернет- 

магазин 

Компания Microsoft и ЗАО «Фирма “Кварта”», систем- 
ный интегратор, объявили о запуске в коммерческую 
эксплуатацию виртуального магазина. В нем представ- 
лен широкий ассортимент аппаратного обеспечения, 
программное обеспечение Microsoft, а также утилиты 
расширения для Windows МТ. Любой посетитель может 
сделать заказ, при этом счет будет автоматически вы- 
слан по факсу. Для установки Интернет-магазина фир- 
мой «Кварта» были разработаны специальные компо- 
ненты к Microsoft Merchant Server для расчета стоимо- 
сти доставки товара по Москве и России, а также шлюз 
в факс-сервер для автоматической рассылки счетов. 


Новая услуга, предоставляемая 

«КомпьюЛинк» 

Еще совсем недавно для того, чтобы успешно про- 
давать компьютерную технику, было достаточно га- 
рантировать ее качество. Сейчас же покупатели все 
больше внимания уделяют предлагаемому сервису. 
В связи с этим компания «КомпьюЛинк» очень много 
внимания уделяет улучшению обслуживания клиен- 
тов. Об этом свидетельствует и последняя акция: вве- 
дение пластиковых карточек системы Соип{о\мт1 [МТ 1]. 
Карточки, предоставляющие скидки клиентам при по- 
следующих покупках, существовали и раньше. В чем 
же отличие? 

Компания «КомпьюЛинк» выпускает 4 вида пласти- 
ковых дисконтных карт: «КомпьюЛинк Classic Card», 
«КомпьюЛинк Gold Card», «КомпьюЛинк Platinum Card» 
и «КомпьюЛинк\.1.Р. Card». Срок действия карты — 1 
год со дня ее получения покупателем. Функционально 
карты различаются следующим образом: 

— «КомпьюЛинк Classic Card» предоставляет ее вла- 
дельцу скидку на совершаемые в компьютерных са- 
лонах компании «КомпьюЛинк» покупки в размере 2% 
и выдается каждому покупателю, совершившему по- 
купку на сумму до $150; 

— «КомпьюЛинк Gold Card» предоставляет скидку в 
размере 3%, а также все привилегии в рамках про- 
граммы Countdown, и выдается каждому покупателю, 
совершившему покупку на сумму от $150 до $1000; 

— «КомпьюЛинк Platinum Card» — скидку в размере 
4% и все привилегии в рамках программы Countdown, 
и выдается каждому покупателю, совершившему по- 
купку на сумму свыше $1000; 

— «КомпьюЛинк \.1.Р. Card» предоставляет ее вла- 
дельцу скидку на совершаемые в компьютерных са- 
лонах компании «КомпьюЛинк» покупки в размере 7%, 
атакже все привилегии в рамках программы Countdown, 
и выдается по решению руководства компании. На 
владельцев дисконтной карты «КомпьюЛинк» распро- 
страняются все услуги, предоставляемые ранее вла- 
дельцам карты CompuLink Сага Club. 


Английская компания Countdown работает с 1970 го- 
да и предоставляет скидки 6 миллионам участников в 
85000 предприятий торговли, сферы обслуживания и 
общественного питания более чем в 25 странах мира, 
в том числе и в России. Скидки на услуги и товары 
достигают 50%. 


Неделя Packard Bell 

1 апреля 

Дистрибьюторская фирма OCS, представляющая на 
нашем рынке фирму Packard Bell МЕС, провела с 24 
по 30 марта неделю продукции известной фирмы в 
салонах «Марви». 

Фирма «Марви» открыла уже второй магазин в Мо- 
скве ив ближайшее время планирует открыть третий, 
а до конца года — еще два. Причем работа с покупа- 
телем в этих магазинах основана на принципах само- 
обслуживания, то есть покупатель сам осматривает и 
берет любое изделие, естественно, всегда можно при- 
бегнуть к совету консультанта. 

Компьютеры Packard Bell построены по принципу до- 
машних центров, сочетающих в себе ТВ-приемник, ЕМ- 
радиоприемник, синтезатор, видеокамеру, телефон, 
автоответчик, факс и принтер. Ко всем этим устройст- 
вам обеспечен простой доступ через панель 
MediaSelect и пульт дистанционного управления. Каж- 
дый компьютер комплектуется простым руководством 
на русском языке и русифицированной программой 
обучения. 

Уму-разуму научат 

5 апреля 

Компания Hewlett-Packard уже давно имеет свой об- 
разовательный центр, но до настоящего времени про- 
грамма обучения в нем включала в себя только техно- 
логии, связанные с Unix и Е5С-серверами. С недав- 
него времени она значительно расширилась. Теперь в 
центре будут готовить не только технических специа- 
листов, но и менеджеров, введены новые курсы по 
сетевым технологиям, серверам и по OpenView. По- 
сле окончания курсов можно пройти тестирование на 
получение сертификата международного образца. 

Заочное обучение тоже не забыто: часть програм- 
мы можно освоить именно так. Затем прослушать 
небольшой курс в образовательном центре и далее 
— пройти тестирование независимой организации 
Sylvan Prometric. 

Центр строит обучение по двум уровням: Professional 
и более углубленный — Consultant. Занятия по перво- 
му уровню длятся неделю и уже проводятся, а более 
глубокие знания можно будет получить уже во второй 
половине года. 

Курсы готовят специалистов по SAP, Oracle, Informix, 
Novell. Скоро прибавятся программы обучения по 
Windows МТ, Cisco, OpenView для Windows, 100VG- 
AnyLAN, 100Вазе-Т. Для новых программ специально 
закуплено современное оборудование на сумму 100 
тыс. долл. 

День обучения стоит 125 долл., тестирование — 
100 долл. 
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Что почитать? 


Компьютерные сети. Учебный курс 


Каждая книга серии «Учебный курс» («Training») из- 
дательства «Microsoft Press» может служить и спра- 
вочником, и официальным учебным курсом для под- 
готовки к сдаче экзамена по программе «Microsoft 
Certified Professional». 

Издания составлены с учетом требований корпора- 
ции Microsoft к уровню профессиональных знаний спе- 
циалистов по конкретной теме. 


Крепкий 
Visual Basic 4 

Б. Мак-Кинни 

«Эта книга для тех, кто лю- 
бит Basic, но не любит ог- 
раничений. Для тех, кто не 
принимает отрицательных 
ответов. Эта книга для Вас, 
если Вы готовы добивать- 
ся лучшей производитель- 
ности и большей функцио- 
нальности». 


орешек 


4 VISUAL BASIC 


КРЕПКИИ ОРЕШЕК 


Наглядно и кон кретно 


Новая серия «Наглядно и конкретно» («At a Glance») 
издательства «Microsoft Press» познакомит самый ши- 
рокий круг читателей с новейшим семейством про- 
граммных продуктов Microsoft Office 97. 

В этих прекрасно оформленных изданиях приведены 
наиболее быстрые способы решения конкретных за- 
дач. Чтобы узнать, как выполнить любую из них, дос- 
таточно открыть нужную страницу. Подробные инст- 
рукции позволят Вам освоить даже самые сложные 
возможности новейших программ. 
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В этой серии выйдут книги посвященные следующим 
продуктам: Microsoft Office 97, Microsoft Word 97, 
Microsoft Excel 97, Microsoft Access 97, Microsoft 
FrontPage 97, Microsoft Outbook 97, Microsoft Windows 
NT Workstation 4.0. 


Дорога в будущее 
Б. Гейтс 


«Дорога в будущее» — книга легендарного основа- 
теля и главы корпорации Microsoft Билла Гейтса (в 
оригинале — «The Road Ahead»), впервые увидела свет 
в США в конце 1995 г. в издательстве «Viking» и прочно 
вошла в списки международных бестселлеров (2,5 млн. 
ее экземпляров обрели читателей более чем в 30 стра- 
нах мира). Она переведена практически на все основ- 
ные языки мира, а теперь издана и на русском языке 
«Русской Редакцией» совместно с компанией Tops — 
одним из старейших партнеров Microsoft по бизнесу в 
России. 

Книга всегда интересна, если написал ее интерес- 
ный человек. 

Возможные пути развития бизнеса с помощью Ин- 
тернета и проблемы, подстерегающие нас на пути бы- 
строго развития информационных технологий, — об этом 
и не только об этом Вы узнаете из книги, которая 
будет интересна и компьютерному асу, и человеку, 
совершенно не посвященному в тонкости информаци- 
онной науки. 

Девиз корпорации Microsoft «Компьютеры на каждый 
стол и в каждый дом» начинает сбываться, сбудутся 
ли иные предсказания Билла Гейтса, увидевшего од- 
нажды будущее раньше других? 


cows BLOCK 


Цена на AMD Кб будет на 25 процентов ни- 
же, чем у Intel Pentium ММХ 

Компания АМО анонсировала новое семейство про- 
цессоров Кб, названное Кб-РАИ с тактовой частотой 
166, 200 и 233 МГц. При закупке партии от 1000 штук 
цены составляют: Кб 166 — 210 долларов за штуку, Кб 
200 — 315 долларов и Кб 233 — 450 долларов, что на 25 
процентов ниже, чем цены на процессоры Intel Pentium 
ММХ. 

Независимые эксперты считают, что производители 
тщательно подумают, прежде чем принять предложе- 
ние сэкономить от 50 до 70 долларов на замене про- 
цессора Intel на AMD и получить взамен возможные 
проблемы. Чтобы привлечь производителей, необхо- 
димо снизить цены на 30—40 процентов по сравнению 
с ценами на продукцию Intel. 

Как стало известно, по крайней мере один крупный 
изготовитель РС — компания Hewlett-Packard — соби- 
рается использовать процессоры AMD Кб в своих ком- 
пьютерах Vectra. 


ЗСот анонсирует продукты для 

сетей Gigabit Ethernet 

Компания ЗСот представила множество продуктов, 
предназначенных для сетей стандарта Gigabit Ethernet. 
В предлагаемую серию помимо всего прочего вошли 
автономные коммутаторы и модули расширения уже 
выпускающихся коммутаторов для менее быстродей- 
ствующих ЛС. Поставки некоторых продуктов начнут- 
ся в третьем квартале текущего года. Для сравнения 
скажем, что неделю назад компания Cisco Systems 
сообщила, что первый ее продукт для сетей Gigabit 
Ethernet будет выпущен только в конце года. Сети 
Gigabit Ethernet имеют пропускную способность 1 Гбит/ 
с, что в десять раз больше, чем в сетях Fast Ethernet. 
3Com также собирается опубликовать подробную ин- 
формацию о предстоящем выпуске коммутаторов для 
сверхскоростных АТМ-сетей. Компания подтвердила 
информацию о предстоящем выпуске Gigabit Ethernet- 
продуктов, но о подробностях умолчала. 


Zilog представляет контроллер AAA 

сетей 

Корпорация 7109 выпустила процессор 2382, пред- 
назначенный для высокоскоростных ISDN-, HDSL- и 
ADSL-cuctem связи, атакже аналоговых модемов, под- 
держивающих доступ в Internet, системы конференц- 
видеосвязи, удаленный доступ в локальные сети ком- 
пьютеров и приложений компьютерной телефонии. Про- 
цессор использует 16/32-разрядное ядро 7380 и име- 
етинтерфейс шин расширения ISA и РСМСА, поддер- 
живает технологию plun-and-play и имеет асинхронный 
и НОЕС-контроллеры последовательных портов, раз- 
личные счетчики/таймеры, каналы прямого доступа к 
памяти и порты ввода/вывода. Четыре комплекта ре- 
гистров позволяют процессору быстро переключать- 
ся между несколькими задачами. 

7382 предназначен для работы с тактовой частотой 
20 МГц при напряжении питания 5В и поставляется в 
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144-выводном корпусе типа QFP или VOFP. Цена для 
ОЕМ-производителей при закупке крупных партий — 
около 13 долларов за штуку. 


ЗСот расширяет семейство 

OfficeConnect 

Корпорация ЗСот объявила о выпуске новых про- 
дуктов для удаленного доступа OfficeConnect, а также 
представила новые маршрутизаторы и концентраторы 
для предприятий. К новым продуктам линии 
OfficeConnect относятся: сервер OfficeConnect Remote 
Access Server 1000; маршрутизаторы масштаба пред- 
приятия OfficeConnect NETBuilder 11x и концентратор 
OfficeConnect Hub TP16C. 

Представители компании сообщили, что Remote 
Access Builder 1000 основано на платформах удален- 
ного доступа AccessBuilder ее же производства и пред- 
назначено для небольших офисов, которые хотят обес- 
печить доступ к офисной локальной сети своим мо- 
бильным или работающим дома сотрудникам. Это уст- 
ройство имеет два свободных разъема типа PC-Card и 
позволяет пользователям инсталлировать коммуника- 
ционные продукты, использующие одновременно ана- 
логовые и |50№-технологии. 

Поставки сервера Remote Access Server 1000 нач- 
нутся в начале мая; его цена по прайс-листу состав- 
ляет 1195 долларов. 

Маршрутизаторы NETBuilder, по утверждению ком- 
пании, были разработаны для расширения корпора- 
тивных интрасетей, они оборудованы одним портом 
Ethernet и одним последовательным портом FlexWAN. 
Выпуск новых маршрутизаторов начнется в мае; ми- 
нимальная прейскурантная цена маршрутизатора 
OfficeConnect NETBuilder 11x составит 895 долларов, 
а устройства OfficeConnect NETBuilder 12x и 14x. — 
1495 долларов. 

Наконец, Hub TP16C представляет собой неуправ- 
ляемый 16-портовый концентратор 10Base-T; он уже 
выпускается, а его цена для конечного покупателя со- 
ставляет около 255 долларов. 


Новые серверы Marshall от R-Style 

1 апреля 

Российская компания R-Style обновила серверы 
Marshall серий LP и NP. Серверы серии LP предназна- 
чены для небольших локальных сетей (до сорока ра- 
бочих мест), работающих под ОС Novell NetWare и 
Windows МТ. Они поддерживают до двух процессоров 
Pentium 133 и 166 либо Pentium Pro, имеют шину PCI, 
атакже отличаются высокой скоростью дисковой под- 
системы, работающей в стандарте Ultra SCSI-3. 

Серверы серии МР поддерживают до четырех про- 
цессоров Pentium Pro и до 1 Гбайт оперативной памя- 
ти. Дисковая подсистема серверов работает на шине 
PCI, поддерживает режимы RAID 0-5 и допускает ус- 
тановку до 21 жесткого диска стандарта Ultra SCSI-3 и 
Ultra-WideSCSI. Максимальная емкость дисковой 
подсистемы — 68,8 Гбайт. Marshall NP позициониру- 
ются производителем как отказоустойчивые серверы 
масштаба предприятий (до 120 пользователей). Реко- 
мендуются для работы в сетях под управлением SCO 
Unix, Novell IntranetWare, Solaris и Windows МТ. 

Начиная с апреля покупатели серверов Marshall мо- 
гутвыбрать не только операционные системы NetWare 


и IntranetWare, но и Windows NT Server. Эта возмож- 
ность появилась после того, как между компаниями 
Microsoft и R-Style был подписан договор о поставке 
ОЕМ-версии операционной системы для предустановки 
на серверы R-Style. Благодаря договорам с Novell и 
Microsoft, корпоративные клиенты смогут покупать по- 
пулярное программное обеспечение со значительной 
скидкой. 

Стоимость серверов Marshall LT на 10 апреля: на 
базе процессоров Pentium 133 и 166 — от 1529 долла- 
pos, на базе Pentium Pro — от 3319 долларов. 


Устройство доступа 

ксетям Frame Relay 

Компания FastComm Communications объявила о 
модернизации своих устройств доступа к сетям Frame 
Relay путем интегрирования в них модемов, работаю- 
щих по протоколу V.34 с пропускной способностью 56 
Кбит/с, что позволит использовать эти устройства в 
коммутируемых сетевых соединениях и коммуникаци- 
онных приложениях. 

В существующих устройствах уже имеются терми- 
нальные адаптеры для подключения к сети ISDN. Тем 
не менее модемное соединение пригодится там, где 
подключение к ISDN невозможно или слишком доро- 
го, считают представители компании. 

Эти модемы (и 150 №-связь) можно использовать 
в качестве первичного сетевого порта в тех случа- 
ях, когда нет необходимости в выделенной линии 
или постоянном соединении с глобальной регио- 
нальной сетью. 

Уже сейчас функция модемного соединения имеется в 
устройствах доступа MonoFRAD и EtherFRAD, производи- 
мых FastComm. В текущем квартале будет выпущена 
модель под названием RingFRAD и для сетей Token Ring. 


Новое решение для рабочих групп 

5 апреля 

Компания SMC объявила о создании законченного 
решения для рабочих групп. Данное решение обеспе- 
чивает отличные характеристики, в том числе полосу 
пропускания и свойства, необходимые для приложе- 
ний, требующих гарантированных скоростей передачи 
интегрированной информации (голос, видео, данные). 

'Новая линейка продуктов включает коммутатор для 
рабочих групп 
TigerSwitch АТМ и се- 
тевой адаптер АТМ 
Ромег25, усовершен- 
ствованный вариант 
ранее объявленных се- 
тевых адаптеров АТМ 
Power155. Имеется 
программная под- 
держка Windows 95 и 
NT, Novell NetWare, 
SunOS и Solaris. Kom- 
пания SMC одной из 
первых среди произво- 
дителей АТМ-оборудо- 
вания включила в свои 
продукты поддержку 
интерфейса приложе- 
ний WinSock2, что по- 
зволяет пользовате- 


лям эффективно работать с новым поколением муль- 
тимедийных приложений, а также приложений, рабо- 
тающих в реальном масштабе времени. 

Вся линейка продуктов SMC поддерживает первый 
промышленный протокол Quantum Flow Control (QFC) 
для установления соединения с доступной скоростью 
(Available Bit Rate — АВВ). Протокол QFC дает наивыс- 
шую производительность для сетевых приложений, 
разрешая пользоваться им всей доступной полосой 
пропускания, даже если она зарезервирована (но в 
данный момент не используется) другими приложе- 
ниями (голос, видео). Это свойство позволяет клиен- 
там использовать преимущества технологии АТМ для 
работы с приложениями в реальном масштабе вре- 
мени, не снижая при этом эффективности полосы про- 
пускания приложений, в данный момент не исполь- 
зуемых. Протокол QFC является единственным меха- 
низмом управления потоком, обладающим таким свой- 
ством. В дополнение к этому компания SMC объявила 
о планах поддержки стандарта Traffic Management 4.0. 

В сетевых адаптерах АТМ Power25 и АТМ Power155 
используется специализированный чип (SAR ASIC), ко- 
торый оптимизирован для выполнения более сложных 
функций протокола АТМ. Адаптеры обеспечивают под- 
держку соединений с доступной скоростью, соедине- 
ний с постоянной скоростью (Constant Bit Rate — CBR), 
соединений с переменной скоростью (Variable Bit Rate — 
VBR), соединений с не указанной скоростью (Unspecified 
Bit Rate — УВВ), а также высокопроизводительного ме- 
ханизма доступа к ОМА — уникального механизма оп- 
тимизации трафика, основанного на механизме мак- 
симально возможных скоростей соединений (Peak Сей 
Rate — PCR). 

Сетевые адаптеры ATM Power155, выпускаемые в 
конфигурациях с 512 Кбайт или 2 Мбайт памяти, по- 
зволяют выбирать необходимое число виртуальных 
соединений (virtual сигсий) для обеспечения постоян- 
но растущих требований сетевых приложений. 

В качестве основополагающего элемента предло- 
женного фирмой SMC решения для рабочих групп ис- 
пользуется коммутатор TigerSwitch АТМ, позволяю- 
щий серверам, рабочим станциям и другим сетевым 
клиентам соединиться как с сетью АТМ, так и с други- 
ми типами сетей. Коммутатор построен на уникальных 
чипах, оптимизированных для приложений АТМ, и мо- 
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жет быть сконфигурирован с помощью модулей рас- 
ширения (ATM25, ATM155, 10Base-T) в любом из бо- 
лее чем 120 вариантов конфигураций. В течение этого 
года станут доступны также и модули расширения для 
протокола Fast Ethernet. Столь высокий уровень мо- 
дульности и гибкости позволяет пользователям при 
росте АТМ-сети эффективно применять любой из воз- 
можных вариантов и тем самым сохранить первона- 
чальные инвестиции. 

Процедура инсталляции новых сетевых адаптеров 
ATM Power значительно упрощается с помощью ути- 
литы управления конфигурацией, которая превращает 
установку, удаление, обслуживание и модификацию 
виртуальных соединений в легкую и быструю проце- 
дуру. Кроме того, утилита диагностирует и собирает 
статистику о каждом из соединений. В дополнение к 
этому TigerSwitch поддерживает upgrade предустанов- 
ленного программного обеспечения (firmware). Таким 
образом, поддержка стандартов АТМ Forum будет 
обеспечиваться даже в случае последующих измене- 
ний требований соответствующих стандартов. 


Новый стандарт для устройств 

ввода информации 

Фирма Kensington предлагает пользователям ком- 
пьютеров РС и Macintosh новую мышь под названи- 
em Kensington Mouse. Эргономичная форма и круп- 
ные кнопки специально разработаны ДЛЯ облегчения 
работы пользователям, которые проводят за компь- 
ютером по несколько часов в день. Форма мыши 
выбрана специально для создания комфортных ус- 
ловий работы пользователям с любым размером и 
строением ладони. Кнопки нажимаются не только лег- 
ко, но, благодаря новому программному обеспече- 
нию, и более редко. Например, для работы с часто 
вызываемыми приложениями используется всплы- 
вающее меню. Не требуется удерживать нажатой 
кнопку мыши для перемещения объекта из папки в 
папку. Достаточно только указать, откуда и куда на- 
до произвести перемещение. 

Система всплывающих меню предусмотрена для 
пользователей, которым для доступа к нужным про- 
граммам приходится пробираться через систему мно- 
гоуровневых меню. Таким образом происходит эконо- 
мия сил и времени. 


Компьютеры на основе 

новых процессоров AMD 

2 апреля 

Уже два крупных производителя компьютеров объя- 
вили о начале выпуска моделей на основе нового про- 
цессора Кб фирмы AMD. Компании Polywell и Micro Expess 
в этом месяце начинают продажу систем с процессо- 
pom AMD Кб 200 МГц, а с осени ожидается выход на 
рынок компьютеров с процессором 233 МГц. 

Система Polywell’s Poly Кб200МХ с процессором 200 
МГц AMD K6-PR200 имеет 32 Мбайт EDO DRAM ОЗУ, 
кэш второго уровня объемом 512 Кбайт, 17-дюймо- 
вый монитор, жесткий диск объемом 5 Гбайт и модем 
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со скоростью передачи данных 33,6 Кбит/с. Стоимость 
системы — 2349 долларов. 

Версия с процессором 233 Мгц будет стоить 2489 
долларов. Фирма гарантирует три года безупречной 
работы и 30-дневный money back. 

Micro Express объявляет о начале продаж компьюте- 
ра MicroFlex-K6/200, который продается за 2299 
долларов. Компьютер имеет процессор K6/200, 32 
Мбайт EDO DRAM, 512 Кбайт кэш второго уровня, 17- 
дюймовый монитор, 12-скоростной дисковод CD-ROM, 
жесткий диск объемом 3 Гбайт, графический ускори- 
тель с 4 мегабайтами видеопамяти и звуковую плату 
с волновым синтезом звука. 

Также скоро увидит свет новый процессор под названи- 
em Evergreen MxPro, который позволит продлить жизнь 
первым компьютерам на основе процессоров Pentuim. 
Построенный Ha основе процессора Кб AMD, он, подобно 
процессорам Pentium OverDrive ММХ, позволит увели- 
чить производительность и пользоваться командами 
ММХ, не меняя материнской платы, так как подходит к 
стандартному гнезду. По оценкам экспертов, новый про- 
цессор работает быстрее, чем существующие OverDrive 
ММХ. Процессор с тактовой частотой 166 МГц появится в 
июне и будет стоить около 500 долларов, версии с часто- 
той 200 и 233 МГц выйдуг осенью. 


У!еб-версия электронной почты 

в системе ExtraNet 

3 апреля 

Те, кто имеет доступ к World Wide Web, могут за- 
регистрироваться и бесплатно получить адрес элек- 
тронной почты в системе ExtraNet. С 15 марта в 
системе ExtraNet начала работу Web-Bepcua элек- 
тронной почты (http://mail.extranet.ru). Теперь про- 
вайдеры, берущие деньги за поддержку почтового 
ящика и трафик, могут потерять источник дохода. 
Для пользователя, кроме экономии, будет удобно 
иметь доступ к своему почтовому ящику не только 
в тех городах, где действует его провайдер, но и 
везде, где есть выход в Internet. В отличие от по- 
добных зарубежных систем, не поддерживающих 
работу с русским языком, в системе ExtraNet есть 
автоматическое определение используемой коди- 
ровки на основе наиболее часто встречающихся в 
переписке слов. 

3 апреля 1997 года компания ExtraNet (Максимум) 
начала бесплатное распространение программы 
ExtraMail. 

Программа ExtraMail — это программа электрон- 
ной почты, созданная специально для работы с сис- 
темой ExtraNet. С помощью этой программы можно 
пользоваться услугами бесплатной электронной поч- 
ты ExtraNet, даже не имея подключения к Internet. 
Бесплатное соединение с сервером ExtraNet воз- 
можно в более чем 185 городах России и ближнего 
зарубежья. 

Для работы с программой нужен компьютер, совмести- 
мый с IBM PC, под управлением операционной системы 
Microsoft Windows 95 или Windows МТ версии не ниже 4.0. 

Получить программу можно на сервере http:// 
mail.extranet.ru. 

Настройка программного обеспечения мыши отли- 
чается простотой и доступностью. 

На мышь предоставляется гарантия на пять лет. 


тен 


Seiko выбирает принтерные 

сетевые адаптеры Emulex 

Компания Етшех, специализирующаяся на произ- 
водстве сетевых принтеров, объявила о том, что 
Ethernet-agantepbi ее производства выбраны корпо- 
рацией Seiko Epson для установки в свои принтеры. 

Согласно представленным Emulex данным, в ос- 
нову описываемой модели сетевого адаптера для 
принтера положено ее устройство PS1000, предна- 
значенное для распространения среди производи- 
телей комплектного оборудования (ОЕМ). Модель 
основана на спецификации Peerless Standard Input/ 
Out (PSIO) и поддерживает пять основных сетевых 
протоколов: TCP/IP, NetWare (Internetwork/Sequenced 
Packet Exchange), Apple EtherTalk/TokenTalk, NetBEUI/ 
NetBIOS и Digital LAT. 

Согласно опубликованному сообщению, данная се- 
тевая плата будет использоваться в лазерных принте- 
pax производства Epson, предназначенных для япон- 
ского рынка. 


Проблема была 

в драйверах 

Графические процессоры Glint работают почти в 
полтора раза быстрее, если заменить драйверы. Кор- 
порация 3DLabs усовершенствовала драйверы 
OpenGL для своих графических процессоров, благо- 
даря чему получила увеличение производительно- 
сти более чем на 40 процентов. Распространение но- 
вого драйвера среди производителей начнется уже в 
конце весны. 

Графические платы семейства Glint поддерживают 
стандарты OpenGL, Direct3D, Heidi и QuickDraw 3D. Glint 
500TX — модель второго поколения — обеспечивает раз- 
решение до 2048х2048 при глубине цвета 32 бита на 
пиксел. Используется дополнительная видеопамять для 
хранения текстур и 7-буфера объемом до 32 Мбайт, а 
также аппаратное ускорение всех ОрепС! -операций рен- 
деринга, включая наложение текстур, компенсацию ис- 
кажений растрирования, наложение графических слоев 
различной степени прозрачности или непрозрачности. 


CPJ-D500 поможет вам 

удешевить презентации 

7 апреля 

Компания Зопу выпустила новый мультимедийный 
проектор с 40-дюймовым проекционным экраном. Он 
может успешно использоваться в работе небольших 
групп (до 10 человек). К CPJ-D500 можно подклю- 
чить видеокамеру или цифровую фотокамеру Sony. 
Проектор воспроизводит изображение с разрешени- 
ем VGA 640х480 при частоте кадров 75 Гц и квази- 
SVGA 800х600 при 60 Гц. Стереофонический звук мо- 
жет воспроизводиться через внешние акустические 
системы. Размер изображения — от 40 до 100 дюй- 
мов по диагонали (100—250 см). Прибор оснащен 
комбинированным видеовходом (RCA, PAL, NTSC) и 
S-Video, стереофоническим аудиовходом (RCA), атак- 
же выходом на наушники (Stereo-Mini). Габариты про- 
ектора: ширина — 90 мм, высота — 210 мм, глубина 
297 мм; вес — 3,4 кг. В комплекте прилагаются: RGB- 
кабель (1,5 м), кабель электропитания (3 м), футляр 
для переноски, а также программное обеспечение 
Т\-Рго 1.2. 


ВНИМАНИЕ: 


ЛОТЕРЕЯ! 


Каждый день на выставке «Comtek’97» 
Вы можете выцграть приз журнала «Computer Direct»! 


Это очень просто! 


Надо только заполнить анкету (см. оборот) 

И приходите на розыгрыши, которые будут проводиться в 77 часов на стенде 
№ 2539 издательского дома «Комльютерра» (пав. № 2, зал № 2) 

Вас ждут призы от фирмы Compulink (тел. (095) 931-9307, 564-8862 


P. 5. Если Вы не сможете посетить наш стенд — 
не расстраивайтесь. Присылайте заполненные анкеты по 
адресу 717419, Москва, 2-4 Рощинский пр-д, д. 8, издатель- 


ский дом «Компьютерра», журнал «Computer Direct». 


И Вам улыбнется удача! 


к 


1. Как часто Вы читаете журнал 


«Computer Direct»? 
Постоянно 


| Иногда 
Редко 
а Впервые вижу 


2. Есть ли у Вас дома компьютер? 
Есть 


Нет, но собираюсь купить в ближайшее время 
Нет 


OOO 


3. Как часто Вы или Ваша фирма покупа- 
ет компьютеры или компоненты к ним? 
Раз в неделю 

Раз в месяц 

Раз в квартал 

Раз в год 


. Чем Вы руководствуетесь в выборе 


мпьютерной технике? 
Собственным опытом 
Советами друзей 
Советами специалистов 
Мнением компьютерной прессы 
Рекламой 


EEGs > МЫ 


5. Какие издания могут наилучшим обра- 


зом помочь в выборе покупки? 
Еженедельники («PC Week», «ComputerWeek», 
«ComputerWorld», «Компьютерра») 

Толстые журналы («PCMagazine», «Мир ПК», «Компью- 
терПресс») 

«Экстра-М» 

«Мобиле» 

«Computer Direct» 


Ee B 


6. Какую технику Вы предпочитаете? 
0 Brand-name 

В «Желтой» сборки 

| Известных российских производителей 

ЕЯ Мелких сборщиков 


7. Где Вы чаще всего покупаете компью- 
терную технику? 

Заказываю в крупной фирме 

В крупном компьютерном магазине-салоне 

В маленьком полуподвальном компьютерном магазин- 
чике 

На Митинском рынке 


Ш ae 


8. Какая информация должна быть опуб- 

ликована в журнале для покупателей? 

(Отметьте, пожалуйста, все заинтересовавшие Вас 
пункты) 


fo Информация о новых продуктах 

Я Результаты тестирования продуктов 

| Практические рекомендации специалистов 

| Свежие цены 

Fa Путеводитель по компьютерным фирмам и магазинам 


9. Каким образом должна быть органи- 
зована информация в журнале для поку- 
пателей? 


| По продуктовым блокам (компьютеры, комплектующие, 
периферия ит. п.) 

С] Хаотично 

OC По рубрикам (новости, отчет тестовой лаборатории и 
Tals) 


Сообщите, пожалуйста, некоторые све- 
дения о себе: 


ФИО: 


Ваш адрес: 


Контактный телефон: 


Место работы 
Компьютерная фирма 
| Некомпьютерная фирма 


Как долго существует Ваша фирма? 
Год 
Менее 5 лет 
Менее 10 лет 
Более 10 лет 


Сколько компьютеров у Вас в офисе? 
До5 
До 10 
До 50 
До 100 
До 200 
Более 200 


Для компьютерных фирм — это время, 


Но даже после выставок, когда многие фирмы 

вздыхают с облегчением 

журнал «Computer Direct» продолжает проводить акцию 

по поддержке российского компьютерного бизнеса. 

Многие фирмы уже успели оценить открытость нашего издания 

и доступность его страниц. 

Те же, кто не успел принять участие в наших весенних программах, 
еще имеет возможность присоединиться к нам 

и убедиться на деле, 

что привлечь новых покупателей ну очень просто! 


К лету мы готовим проект «Компьютерная Москва» — 
подарок Москве и москвичам к 850-летию нашего города. 
Это новый оригинальный способ 

расширить круг постоянных клиентов Вашей фирмы. 


Программа «С ТРЕХ ДО СЕМИ» продолжается! 
Благодаря уникальным дополнительным скидкам 
мы помогаем Вам экономить деньги! 


Уже завоевавшие доверие читателей прайс-листы 
всегда открыты для Вашей информации. 
Подробно о наших мероприятиях 


Вы можете узнать в нашем коммерческом отделе. 
Наберите номер 232-2263 или 232-2261 


Compa ПЗ 


Издательскй дом «Компьютерра» представляет 


Журнал для тех, кто продает 


продавать станет легко: и покупает компьютеры. 


размещения от строки в таблице 
УСТА вс Нах 4 [ева | до ПОЛНОГО Прайс - листа Вашей фирмы по ценам, 
доступным даже начинающим предпринимателям; 


гибкая система 9% 


построения журнала: в каждом блоке 


удобный ха ра ктер новости о продукте, аналитика, прайс-листы; 


маркетинговая и экономическая информация 
H Я 
еобходима п 
в розницу и по подписке.по всей дилерской сети 
Издательского дома «Компьютерра» по всей стране. 


эффективное распространение: 


А покупать - еще легче! 


Гете 7 выбор фирм и товаров; 
удобно представленная информация; 


«ен читаемые таблицы. 


Как известно, на сегодняшний день множество фирм 
предлагают потребителям компьютеры и комплектующие, 


Это значит, что конкурентов становится все больше, 
рекламная деятельность фирмы обходится все дороже, а 


При этом потребители бурно развивающегося у нас в 
стране рынка SOHO зачастую не имеют должного выбора и 
не могут найти Вашу фирму, предлагающую нужные ему 
продукты, программы и сервисные услуги по приемлемой 
цене. 


Вот почему 
руководство Издательского дома 


«Компьютерра» наряду с изданиями, прочно завоевавшими 
признание читателей: «Компьютерра», Compunity, 
«Домашний компьютер», Game.exe,- решило создать новый 
проект, модифицируя для этого журнал Computer Direct. 


Над проектом работали опытные редакторы, психологи, 
специалисты по маркетингу и рекламе. 


По вопросам размещения информации 
звоните и присылайте факсы: (095) 232-2263 


